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本書の使いかた 


本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 

表記上の約束 

注意マーク . に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事 

項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク . mmm に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記して 

います。 


文中の用語表記 

• Windows 搭載バソコンの場合、本書では次のようなドライブ構成を想定して説明しています。 

C :八ードディスク D : CD-ROM ドライブ 

• 本書では、 Microsoft 社 Windows Millennium Edition を WindowsMe と表記しています。 
• 本書では、 Microsoft 社 Windows98 Second Edition を Windows98SE と表記しています。 
• 本書では原則として HD-HGLAN シリーズを LinkStation と表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™、LinkStation™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、 
一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。 
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合が 
あり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあり 
ましたら、お買い求めになった販売店または弊社サボートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器以外として 
使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

•医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には 
使用しないでください。 

• —般〇 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、 

ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サボートを行っておりません。 
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものに 
ついては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として 
記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失 • 破損 
した場合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責よ、弊社に故意または重大な過失が 
あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 
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はじめに 

LinkStation を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。 


特長 


• 1000 BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートを搭載し、 LAN に接続された複数台のパソコン 
(Macintosh にも対応）からアクセスが可能です。※ 1000 BASE-T は全二重のみの対応です 0 

• LinkStation の共有フォルダごとにアクセス制限が可能です。 

• LinkStation に 30 分アクセスがないときは、自動的に LinkStation 内の八ードディスクの 
回転を停止します。アクセスがあれば自動的に回転を開始します。 

•前面および背面に USB コネクタ (USB2.0/1.1 シリーズ A) を搭載しています。 

USB コネクタには、外付け八ードディスクを増設して LinkStation の共有フォルダを増やし 
たり、プリンタを接続してネットワークプリンタとして使用することができます。 


各部の名称 



① 電源スイッチ 

電源 ON :電源スイッチを押します。 

電源 OFF: 電源スイッチを3秒間押し続けます。 

② 電源ランプ 

電源 ON :緑色に点灯 
電源 OFF :消灯 
起動中/終了中： 緑色に点滅 
スリープ設定中： 緑色にゆるやかに点滅 

③ LINK / ACT ランプ 

青色に点灯/点滅： 1000 Mbps リンク時/アクセス時 
緑色に点灯/点滅： 100 Mbps リンク時/アクセス時 
赤色に点灯/点滅： 10Mbps リンク時/アクセス時 


付属品の確認は別紙「はじめにお読みくだ 
さい」を参照してください。 


IISftd LinkStation 前面には、保護シートが貼り付 
けられています。はがしてお使いください。 


④ DISK FULL ランプ 

八ードディスクの空容量が全容量の10%以下になった 
とき、赤色に点灯します。 

八ードディスクフォーマット、チェック中に赤色に 
点滅します。 

⑤ DIAG ランプ 

エラー が発生したとき赤色に点滅します。 【P79】 

Iisga 初期化時、ファームウェアアップデート 
時は、電源ランプ、 DISK FULL ランプ、 
DIAG ランプが点滅します。 

⑥ USB コネクタ （ USB 2.0/1.1 シリーズへ) 

USB 接続外付け八ードディスクやプリンタを 
LinkStation に増設できます。 

※八ードディスク、プリンタ以外の USB 機器 (USB 八ブ 
など）の接続には対応しておりません。 
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•背面 



⑦ フアン 

フアンを塞ぐような設置はしないでください。 

⑧ 初期化スイッチ 

LinkStation 動作時（電源ランプ点灯）に、ボールペンの先などで3秒間押し続けると、本製品の設定内容 
カヾ出荷時設定に変更されます。 

⑨ LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

⑩ USB コネクタ （ USB 2.0/1.1 シリーズ A ) 

USB 接続外付け八ードディスクやプリンタを LinkStation に増設できます。 

※八ードディスク、プリンタ以外の USB 機器 ( USB 八ブなど）の接続には対応しておりません。 


制限事項 


naa ここに記載の制限事項は、 LinkStation のファームウエアが最新版であることを前提にして 
います。最新のファームウエアは、弊社ホー厶ページからダウンロードすることができます。 


•Windows98SE/98/95、Mac 〇 S(AppleTalk 接続時）では、〇 S の制限によって 2GB 以上 
のファイルをコピーすることはできません。 

• LinkStation に追加できるユーザは最大300名までです。 

•WindowsMe では、〇 S の制限によって 4GB 以上のファイルをコピーすることはできません。 

•全角文字（日本語など）のフォルダやファイル名を作成するときは、120文字以内にしてください。 
120文字を越える名前のフォルダやファイルは、コピー操作ができないことがあります。 

• LinkStation のフォルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはできません。 

• LinkStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。ずれていたときは 
修正してください。また時刻は NTP 機能で自動的に修正することもできます。 【P42】 

•共有フォルダ名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有フォルダ 
やワークグループが正常に表示されないことがあります。そのようなときは漢字以外の文字をお 
使いください。 
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❿本製品に登録するユーザ名およびグループ名に以下の文字は使用できません。 

あらかじめご了承ください。 

<登録できない ユーザ 名、 グループ 名> 

roots bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 disk 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 
news 、 uucp 、 ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none、hdusers 

•本製品に登録する共有フォルダ名に以下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 
<登録できない共有フォルダ名> 

info 、 spool 、 usbdiskl 、 usbdisk 2、 lost + found 、 global 、 printers 、 homes 、 backups、Ip 

•共有フォルダ名、ワークグループ名およびファイル名に次の文字を使用すると 、 LinkStation 
のデータにアクセスできない、ファイル操作が正常行えないことがあります （ Macintosh では 
正常に表示されません）。そのようなときは他の文字をお使いください。 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳丨 N III IVV VIVIIVIIIIXX i ii iii iv v vi viiviii ix x nmcmkmmgkgccmNo. 
kktel ① @ 〶㊣⑥(株)(有)(代) n 就] e 腳補 5 リキ aUrd ラ 1 vr 諮はル i ％ぞ z しパ纊襞鍈鲑齬悟炻昱楕 
銀昇谫丨仡任份伃伹泌按恍恂侔恨僙捷猇惊俸楔偷慊僴儆凭魑亘冶風忍！力 L 窃勅勛匀匇匡邵厓厲銀雙咜味晖哿喆 
里坦珙竣诵浴塚增撫変寥萌商裔妤妹孖菜甯寘寬寮昱岑嵯崧崑崎葎螃嶸疇巋詎諄或德态恝悅愆俽惕温惲惺愷愰 
僖或抦撻摁撝擎敎昀昕昂昉勗晒昤皖晗睃晴皙瞎嵩障嘻曹聆朗枚椎棄披柳桄得椛楨榉榘摺橒橫舞循橾擻榆毖汍 
汜沆汰泚洄涇浯涖滓溟淸滤淼淘堤谛渓澥澈渐瀘滢濃瀨炅炫照煮煜煆惲熙燁燾执犾揆猪獷珣珉洸珣璋诱埕琦琪 
琨琮瑢璉璟瓶峻皂搞皞晶皦益皖劭51硎硤豚櫪虬神祥禕福禧竑靖靖錚箸精粕絜綷綠緒繒罇羡羽茁苧葳菇華葉蒴 
蕓蕙董臈薰麵蛀螭襃軔詳詹誧闇謁諸諶譆議膳賴覽赶趄軏返逸潼郞都鄕鄧軌釗鈥釭豺釤鈔鉛鈐鉍鉦鉀詐鮏织鉑 
鈹姆銑錤鉸錕絹錯錠銬誌銀銷鏑錡鑒鋅銲鍋鎵綾鍰鏑錫鏆鏞鑲鏟鑠鑼閒隆隖隖隱靂薑霾靄靄靑猜顗顥飯飼諉館 
餑轔髙餛紛鲈鮏鮭駿鍰鵰鶉鶴鶬黑哝秕緇臂蘊訃躱鐵饋鶬 

• Macintosh と Windows でデータを共有する場合、上記の文字をファイル名*フォルダ名に 
使用すると正常に表示されません （Windows < -- > Windows 間では正常に表示されます）。 

• Macintosh で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、 Windows からは〇 S の制限により正常 
に表示できません。また Mac OS X (10.2 以降）では、 AppleTalk を使用せずに smb を指定して接続 
する時に下記の記号を使用すると、ファイルをコピーできません（または正常に表示できません）。 

?[]/¥ = + <>;:，，，い 

• LinkStation へのファイルコピーは、ジャーナリングファイルシステムにより保護されますが、 
コピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了 （ LAN ケーブルが抜けた、停電など）すると 
次の現象が発生することがあります。 

•設定したデータ （ LinkStation の名称、ユーザ、グループ）が消えてしまうことがあります。 
•「 HDD エラー」と表示され、 LinkStation にアクセスできなくなることがあります。 

その場合は、画面の指示に従って、「再起動 （ LinkStation )」「 HDD 情報の再構成」 「 HDD の 
フォーマット」の処理を行ってください。 

-不完全なファイルがコピーされ、ファイルが削除できなくなることがあります。 

その場合は、 LinkStation を再起動してからファイルを削除し、コピー操作をもう一度行って 
ください。 

• LinkStation の八ードディスクをフォーマットしても、設定画面での [ HDD 使用率]および 
[ HDD 使用量]は〇にはなりません。これはシステム領域として使用しているためです。 

癱 Windows のネットワークログイン時の ユーザ 名、パスワードを LinkStation と同じ ユーザ 名、 
パスワードにしてください。異なる場合、 LinkStation のアクセス制限を設けた共有フォルダ 
にアクセスできないことがあります。 

❿ LinkStation にファイルをコピーしたとき、ファイルの日付情報は全て更新されることがあり 
ます（作成日時、更新アクセスなどの日付情報は保持されません）。 

•八ードディスクの容量をブラウザから確認したときと、 Windows のドライブのプロパティから 
確認したときで、値は大きく異なります。 
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❿ WindowsMe /98 SE /98/95 では、〇 S の仕様によりファミリーログオン時にフォルダの共有が 
できません。ファミリーログオンではなく、 Windows ネットワークログオンからログオンして 
ください。 

• LinkStation のバックアップタイマー機能とスリープタイマー機能は同時に設定することはでき 
ません。これらの機能を使用するときはどちらか片方のみを設定ください。 

• Microsoft ネットワークドメインでログオンしたとき、ドメインに登録されたユーザ名、グループ 
名を Macintosh ユーザのアクセス制限に使用することはできません。 


❿ FTP クライアントソフトウェアでファイルやディレクトリの属性 （ 呼出/書込/実行など）を変更 
することはできません。読取専用にしたいときは、 P 59、 71に記載の手順でおこなってください。 

• FTP で公開する共有フォルダを P 59、 71の手順で読取専用にしても FTP クライアントソフト 
ウェアで表示されるファイルやディレクトリの属性は書込可能になっています。実際には読取 
専用になっていますので書き込むことはできません。 

•Jumbo Frame (4100 bytes /7418 bytes ) を使用して、 LinkStation にスイッチング八ブを接続す 
る場合 、 Jumbo Frame 非対応のスイッチング八ブは使用しないでください。使用するとデータ 
の転送ができなくなります。 【 P 74】 

❿ P 68 の手順で LinkStation のデータを別の LinkStation や TeraStation にバックアップすると 
きは、パックアップ元とバックアップ先のイーサネットフレー厶サイズを同じ値に設定してく 
ださい。 [ P 44] イーサネットフレームサイズが異なる場合、正常にバックアップできないこと 
があります。また、パックアップ先に指定できる製品は HD - HGLAN / HS - DGL シリーズ、 HD - 
HTGL / HS - DTGLATS-TGL シリーズです。 

❿ Macintosh では、拡張子を含めてファイル名が32文字以上のファイルを見ることができません。 

• Mac OS X (10.2 以降）で AppleTalk を使用せずに smb を指定して接続する場合、全角文字（日 
本語など）のファイル名やフォルダ名を使用しないでください。ファイル名やフォルダ名が正常 
に表示されません。 【 P 17、 21】 

❿ Macintosh からアクセスされた共有フォルダには、 Macintosh 用の情報ファイルが自動生成 
されることがあります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスで 
きなくなることがありますので削除はしないでください。 

• Macintosh ユーザ や FTP ユーザに 対してアクセス制限を設定するときは、 ユーザ 単位で行っ 
てください 【 P 60】。 グループ単位で設定すると、アクセス制限した共有フォルダにアクセス 
できないことがあります。 

•次の条件で使用した場合、 Macintosh では 2 GB 以上のファイルは表示されません。 

•Mac OS 8.6, Mac OS 9 、 Mac OS X (10.1.5 以前）を使用している 

•Mac OS X (10.2 以降）で afp を指定して接続している （ AppleTalk 接続） 【 P 16、 20】 

• Macintosh で LinkStation のファームウエアをアップデートすることはできません。アップデート 
する際は、 Windows 搭載パソコンにて行ってください。 

• LinkStation は、 AppleShareServer が指定するデフォルトゾーンに属します。ゾーンを指定する 
ことはできません。 

• Mac OS X で FTP を使用するとき 、 Mac OS 9以前の Mac OS や Windows と日本語のファイル 
/フォルダの共有はできません。日本語ファイル/フォルダの共有をしたいときは FTP ではなく、 
afp を指定して接続 ( AppleTalk 接続）してください。 【 P 16、 20】 
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« LinkStation の USB コネクタに関する制限》 


•八ードディスクやプリンタ 、 「Link de 緑！!」対応弊社製 USB キャプチャ BOX 以外の USB 
機器 （ USB 八ブ、 CD / DVD ドライブ、 M 0 ドライブ、フラッシュメモリ、力ードリーダ、マ 
ウス、キーボードなど）を接続して使用することはできません。 

• USB 機器のホットプラグ•アンプラグには非対応です。 USB ケーブルを抜き差しするときは、 
LinkStation の電源を OFF にしてから行ってください。 

• LinkStation の USB コネクタに接続して使用できる八ードディスクは1台までです。 

弊社製八ードディスク以外の八ードディスクは対応しておりません（弊社製 DIU / DUB シリーズ 
は非対応）。 

% AUTO 電源機能を搭載した八ードディスクを LinkStation に接続する場合、 「 AUTO 電源機 
能切替スイッチ」を 「 MANUAL 」 に設定してください。 「 AUTO 」 に設定すると認識されな 
いことがあります。 

& HD - DU 2 シリーズを LinkStation でフォーマットすると、ダイレクトコピー機能は使用でき 
なくなります。 

• USB コネクタに接続した八ードディスクは、第1パーティション（領域）のみ認識されます。 
第2パーティション以降は認識できません。 

• LinkStation の USB コネクタに接続した八ードディスクが FATI 6/32形式でフォーマットされて 
いる場合、次の制限があります。 

•共有フォルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 LinkStation のバック 
アップ先 ( P 68) としてお使いください。 

•1 ファイル 2 GB 以上のデータはバックアップできません（エラーが発生し、バックアップが 
途中で停止することがあります）。 

•MacOS X で自動生成されたファイル （. DS _ Sto 「 e など）がある場合は、ファイル名に 
FAT 32/1 6形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラー 
が発生し、バックアップが途中で停止することがあります）。 

• LinkStation の USB コネクタに接続して使用できるプリンタは1台までです。 

•以下のプリンタは LinkStation の USB コネクタに接続して使用することはできません。 
• WPS(Windows Printing System ) プリンタ 

• LinkStation のプリンタ設定画面 [ P 39] で選択できない PostScript 非対応プリンタ ( Macintosh ) 
•双方向通信のみ対応のプリンタ ( LinkStation は双方向通信に対応しておりません） 

※使用するプリンタの双方向通信は必ず無効にしてください。 [ P 88] 

プリンタによっては双方向通信を無効にすると印刷時にエラーが表示されることがあります 
が印刷はできます。また双方向通信に対応していないので、インク残量などのプリンタのス 
テータスは取得できません。 

•複合機能搭載プリンタを接続した場合、プリンタ機能のみ使用できます。その他の機能（スキャナ、 
力ードリーダ、 FAX など）を使用することはできません。 

籲 EPSON 製 PM シリーズインクジエットプリンタを LinkStation に接続して Mac OS X で使 
用するときは、 P 35、 37 「Apple Talk を使う場合」を参照してプリンタを設定してくださし、。 
P 36、 38 「 TCP / IP を使う場合」に記載の設定では使用できません。 
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〈〈 Microsoft ネツトワークドメインに関する制限>> 


• LinkStation をドメインでネットワークに参加させるときは、あらかじめ PDC に LinkStation 
の名称と同一名のコンピュータアカウントを次の方法で登録しておく必要があります。 

WindowsNT4.0 Server サーパマネージャでコンビュータアカウントを登録します。 

Windows 2000 Server サーパマネージャ （*) を使用してアカウントを登録してください。 

* [ファイル名を指定して実行]より [s「vmg「.exe] を入力し [OK] をクリックすると起動します。 

• LinkStation は SMB バケットのデジタル署名に対応しておりません。設定によっては Windows 
Server 2003で LinkStation をドメインでネットワークに参加させることができないことがあり 
ます。 [ P 90] 

• Macintosh からはドメインユーザの認証はできません 。 （ X ) 

※ Mac 〇 S X(10.3) でドメインに参加して smb を指定して接続している場合を除く。 

• FTP で接続した場合、ドメインユーザの認証はできません。 

❿ LinkStation の名称を変更すると、ドメインでネットワークに参加できなくなります。その場合は、 
ドメインコントローラのコンビュータアカウントを作成して、再度ネットワークに参加させてく 
ださい。 [ P 73] 

❿ LinkStation に追加されるドメインユーザは、 LinkStation がドメインでネットワークに参加した 
時点のものです。その後、ドメインコントローラ上でユーザ設定が変更されても、 LinkStation に 
は反映されません。変更された情報を反映するには、 LinkStation のコンピュータアカウントをリ 
セットして再度ドメインに参加させてください。 【 P 73】 

• LinkStation 設定画面の 「 LinkStation 状態」に 「 PDC によるアクセス認証は現在無効です」 
と表示される場合は、コンピュータアカウントをリセットして、再度ドメインに参加させてく 
ださい。 【 P 90】 

• ドメインユーザ名が20文字を超える場合、 LinkStation は Windows 2000以前のユーザ名 （20 文字 
のユーザ名）を取得します。 

❿ LinkStation は、 Windows 2000 Server 以降のネイティブモードのドメインに対応していま 
せん。 LinkStation が対応しているドメインは、 WindowsNT 4.0 でのみ構成されたドメインと、 
Windows 2000 Server 以降の混在モードで構成されたドメインです。 

※ドメイン名の末尾に 「.local」「.net」「.co.jp」 などが含まれるドメイン環境では正常に動作しない場合が 
あります。 

•1000名を越えるユーザ数をドメインサーバから取得することはできません。 

❿ Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたグループ名では 
アクセス制限を設定することができません。ドメインに登録されたユーザ名でアクセス制限を設 
定することはできます。 

❿ログオン認証は LAN MAN 認証、 NTLM 認証であるドメインに対応します （ NTLMv 2 認証、 
Kerberos 認証、 SPNEG 0 認証は利用できません）。 
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セットアップ（基本編) 

LinkStation のセットアップ手順を説明しています。 


WindowsXP / 2000 / Me /98 SE /98 てのセットアップ手順 


パソコンの電源スイツチを ON にする 


▼ 


付属のユーテイリテイ CD(CD-ROM) を CD-ROM ドライブにセツトする 


▼ 


「簡単セットアップ』が起動したら、画面の指示に従って操作する 
【別紙「はじめにお読みください」】 


mm • lan ケーブル、電源ケーブルは簡単セットアップ画面の表示に従って接続します。 
簡単セットアップを起動する前に接続しないでください。 

• LinkStation のセットアップは、 WidndowsXP/ 2000 /Me/98SE/98 搭載パソ 
コン1台から、簡単セットアップを実行することにより完了します。【別紙「はじめ 
にお読みください」】 

nm • 簡単セットアップは自動的に LinkStation の共有フォルダをネットワークドライブ 
として割り当て、[マイコンピュータ]の中にアイコンを追加します。他のパソコン 
から LinkStation の共有フォルダに読み出し/書き込みをするには、 P22 の手順 
でネットワークドライブの割り当てをしてください。 

• ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合、 LinkStation はネットワークに 
接続するだけで DHCP クライアントとして動作します。 

• 簡単セットアップを実行すると、使用されていない IP アドレスを自動的に Link 
Station に割り当てます。 

簡単セットアップを実行しないと、 LinkStation は出荷時設定の固定 IP アドレス 
(192.168.11.150) で動作します。 

• 簡単セットアップで自動設定できるのは1台につき1回までです。再度簡単セット 
アップで自動設定したいときは、 P67 を参照して LinkStation の設定を初期化して 
から行ってください。 


CyberTrio-NX がインストールされている PC98-NX シリーズでは、 CyberTrio-NX を 
アドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windows の設定が変更で 
きないことがあります。パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンスト 
モードに変更してください。 
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Windows 95/ NT 4.0. Mac OS てのセットアップ手順 


Windows 95/ NT 4.0 、Mac OS で LinkStation の初期設定をすることはで 
きません。 WindowsXP / 2000 / Me /98 SE /98 搭載パソコンより本製品の 
セットアップを済ませておいてください。 [ P 9] 


▼ 


パソコンをネットワークに接続します。 

接続の手順は、パソコンおよびネットワークインターフェースのマニュアル 
を参照してください。 


▼ 


Windows 95/ NT 4.0 :ネットワークドライブの割り当てを行います。 【 P 23】 
Mac OS :ネットワークドライブのマウントを行います。 【 P 11】 


クライアントユーテイリテイについて 


クライアントユーティリティを使えば、簡単に LinkStation の八ードディスクの容量を知ること 
ができます。 

WindowsXP / 2000 / Me /98 SE /98/ NT 4.0/95 では、簡単セットアップで「クライアントユーティ 
リティのインストール」を選択して、[開始]をクリックするとクライアントユーティリティが 
インストールされます。 Mac 〇 S ではインス!ルすることはできません。 


起動方法：[スタートト[(すべての）プログラムト [BUFFAL 〇卜 [LinkStationH クライアントユーテイ 
リテイ]をクリックします。 


使い方： 


LinkStation の名称、グループ、八ードディスク 
の容量が表示されています。 

※表示の容量は、1 kbytes=l 024 bytes で計算 
しています。 

クリックすると LinkStation を再検索します。 

クリックすると LinkStation の共有フォルダを 
表示します。 


共有フォルダ ( share ) をネットワークドライブとしてマイコンピュータに追加します。 



ネットワークドライブの切断 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 


全 LinkStation の割り当て 

検索された LinkStation の共有フォルダ ( share ) をネットワークドライブとしてマイコンビユー 
夕に追加し ます。 
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LinkStation の内蔵八ードディスク内にある 「 INFO」- r LsClientj フォルダの中には、クラ 
イアントユーティリティが収録されています。ユーティリティ CD が無くても実行またはイン 
ストールすることができます。 

LsClientexe ダブルクリックすると直接クライアントユーティリティを実行することが 
できます。 

Setup.exe クライアントユーティリティをインストールすることができます。 


ネットワークドライブのマウント 


Mac OS 8. 6〜 9.2. 2 

Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
簡単セットアップを実行して LinkStation のセットアップを済ませておいてください。 
その際に、 LinkStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[コントロールパネル]- [ AppleTalk ] をクリックします。 


① [ Ethernet ] をクリックします。 

② クリックします。 

naa 「• • •保存しますか？』と表示された 
ときは、[保存]をクリックします。 


3 アップルメニューから、[コントロールパネル HTCP / IP ] をクリックします。 


2 i 


由先： 〔Ethernet 


設定 


現在のゾーン： <使用可能ゾーンな 



① [ DHCP サーバーを参照 ] をクリックします。 

② クリックします。 

r « a 「• • •保存しますか？』と表示された 
ときは、[保存]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定方法]から[手入力] 
を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：192.168 .11.151 サブネットマスク： 255.255 .255.0 

5 アップルメニューから[セレクタ]をクリツクします。 
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① [AppleShare] をクリックします0 


②[ファイルサーバの選択]から LinkStation のド 
ライブ名を選択し、 [0K] をクリックします。 

r«a ドライブ名は、 「HD-HGLANxxx」 と表示 
されます。下線部は LinkStation の MAC 
アドレス末尾3桁です。お使いの製品に 
よって異なります。 


ドライブ名が表示されないときは、[サーバ 
の IP アドレス]をクリックし、 LinkStation 
の IP アドレスを入力してください。 

炎 [AppleTalk] は、必ず[使用]を選択してください。 



①[ゲスト]をクリックします。 


②[接続]をクリックします。 


r«a Windows 搭載パソコンでセットアップした際に、 LinkStation の共有フォルダ 
にアクセス権限を設定した方は、[登録利用者]を選択し、名前とパスワードを 
入力し、[接続]をクリックしてください。 



[キヤンセル ] I OK j 


J1-3.9b1c 


① LinkStation の共有フォルダを選択します。 

mm 選択する場合、1個の共有フォルダだ 
けを選択してください。2個以上選択 
すると起動時にマウントできないこと 
があります。 

<D[OK] をクリックします。 


rCTa 共有フォルダの右にあるチェックボックスをクリックして、チェックマークを 
表示させておくと、次回 Macintosh を起動したときに、自動的に LinkStation 
の共有フォルダをマウントします。 


9マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によつて文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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Mac OS X (10.0.4 〜 10.1.5) 
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BCT£3si Macintosh でドライプをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
簡単セットアップを実行して LinkStation のセットアップを済ませておいてください。 
その際に、 LinkStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定...]をクリックします。 

ム _ _ ■[ネットワーク]アイコンをクリックします0 
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m m 為 @ ^ 

「ベてデ f スフレず サ 7 ント • ネット 7—? fc 助デノス 7 


<DHCP サーパか! 
DHCP クライアソト ID : 




[内蔵 Ethernet] を選択します0 




K 定 IP アドレスで DHCP を使う 

BOOTP サーバを智照 !> 

ワン，”. 



- ① [TCP/IP] タブをクリックします。 

-② [DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


-③[保存]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定方法]から[手入力] 
を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス： 192.168.1 1.151 サブネットマスク： 255.255 .255.0 
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メニューから、[移動]-[サーバへ接続…]をクリックします。 
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LinkStation の IP アドレスを入力します0 

I LinkStation の IP アドレスは、 Windows 
搭載ノ r ノコンでご確認ください。 

[接続]をクリックします。 
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部 ㈣ サ-靖し* す 1 


@ゲスト 
〇登録ユーザ 


①[ゲスト]をクリックします。 


②[接続]をクリックします。 

I 抑 a Windows 搭載パソコンでセットアップ 
した際に、 LinkStation の共有フォルダ 
にアクセス権限を設定した方は、[登録 
ユーザ]を選択し、名前とパスワードを 
入力し、[接続]をクリックしてください。 



r キャンセル ，^ 


① LinkStation の共有フォルダをクリックします。 


② [0K] をクリックします。 


9マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 


表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 


しているフオルダ名によって文字は異なります。 



r«a アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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Mac OS X (10.2 〜 10.2.8) 


Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
簡単セットアップを実行して LinkStation のセットアップを済ませておいてください。 
その際に、 LinkStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をクリックします。 



[ネットワーク]アイコンをクリックします, 


«所 r Bfe tl 

- — ^-[内蔵 Ethernet] を選択します0 

f ^ PPPoE f AopleTalk f 7 □キシ | 



ネ y 卜 7 -ク 

① [TCP/IP] タブをクリックします。 

② [DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定]から[手入力] 
を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：192.168」1.151サブネットマスク： 255.255 .255.0 
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LinkStation の Macintosh 用共有フォルダにアクセスする場合 


r«a Win/Mac 用共有フォルダ（どちらの OS でも見えるフォルダ）にアクセスする場合は、 
P16 に記載の 5a 以降の手順でも、 P17 に記載の 5b 以降の手順でもどちらでもかま 
いません。 



① [AppleTalk] タブをクリックします。 

② [AppleTalk 使用]をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


6 a ファインダ—を選択して、ファインダーのメニューから、[移動]-[サーバへ接 
続…]をクリックします。 


7a 


8a 



r afp://LinkStation の IP アドレス」を入力しま 
す。 (f^iJafp:// 192.168 .11.150) 

mm afp を指定して接続することによって 
Macintosh 用共有フォルダにアクセスで 
きるようになります。この際、 2GB 以上 
のファイルは見ることができません。ご 
注意ください。 

[接続]をクリックします。 


①[ゲスト]をクリックします。 


②[接続]をクリックします。 


r«a Windows 搭載パソコンでセットアップ 
した際に、 LinkStation の共有フォルダ 
にアクセス権限を設定した方は、[登録 
ユーザ]を選択し、名前とパスワードを 
入力し、[接続]をクリックしてください。 
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9a 


0 


HD-LAN00B 


つ '... 


share 







f キャンセルが | 


① LinkStation の共有フォルダをクリックします。 


② [0K] をクリックします。 


10 a マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 



LinkStation の Windows 用共有フォルダにアクセスする場合 



「smb://LinkStation の IP アドレス」を入力し 
ます。(例 smb:// 192.168 .11,150) 

smb を指定して接続することによって 
Windows 用共有フォルダにアクセスでき 
るようになります。この際、全角文字（日本 
語など）のファイル名やフォルダ名は正常 
に表示されません。ご注意ください。 


[接続]をクリックします, 



① LinkStation の共有フォルダをクリックします。 


② [0K] をクリックします。 
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① [ユー ザ名]、[パスワード]を空欄のままにし 
ます。 

r«a Windows 搭載パソコンでセットアップ 
した際に、 LinkStation の共有フォルダ 
にアクセス権限を設定した方は、ユーザ 
名とパスワードを入力し、 [0K] をクリッ 
クしてください。 

② [0K] をクリックします。 

8 b マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 



7 b 



#■ 4 - 


naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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Mac OS X (10.3 〜 10. 4) 

Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
簡単セットアップを実行して LinkStation のセットアップを済ませておいてください。 
その際に、 LinkStation の IP アドレスをメモしてください。 

r«a 画面は Mac OS X10.3の例です。 Mac OS 10.4をお使いの場合、一部画面が異なり 
ます。 


1アップルメニューから、[システム環境設定...]をクリックします。 


2 


システム通頃設定 


て♦表尹 —r/x プレイサ〇ン K 丰 v トロぺ ttBT ザスク 


■ S3 國塵 _ _ 

OocK Expoti アランス《キユ MrY 尹;Iクト，7£ SR 明明 

ズクVーン<?-パ 

八ートクXァ 

蠡 A A _ _ 9 

CD と DVD ♦-JH-Ht サウンド れスプレイ プリン hfc *ェ本^#- 


角 Q 


酸 ii f 勿# ^ ^ 

Classic 又ビーチ V7K->xr ユニ/ C- サル IfifcT ィスウ 日初 fcRfl 


■[ネットワーク]アイコンをクリックします。 


r «e ネフトヮ-ク 

4 :屬备❺通 

t ぺて*_乐:ディズプレイサウンド率'»卜7—？ Eft?V スク 




T*StEth*rnefi 391 IT プクア I* レス I 
*3mr い: t 破.‘内* BlwrB*nMrr<v^ •本 


■[内蔵 Ethernet] を選択します0 


4 


せこ p a e ^ 

す AT 雀*示 T/X フレイサウ: >K ネ轚トワーク 


—① [TCP/IP] タブをクリックします。 

-② [DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


-③[今すぐ適用]をクリックします。 


I 変更で自ないよラ er ♦広ねカギをクリタクし 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定]から[手入力] 
を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス： 192.168.1 1.151 サブネットマスク： 255.255 .255.0 
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LinkStation の Macintosh 用共有フォルダにアクセスする場合 


Win/Mac 用共有フォルダ （ どちらの 0S でも見えるフォルダ）にアクセスする場合は、 
P20 に記載の 5a 以降の手順でも、 P21 に記載の 5b 以降の手順でもどちらでもかま 
いません 



① [AppleTalk] タブをクリックします。 

② [AppleTalk 使用]をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


6 a ファインダ—を選択して、ファインダーのメニューから、[移動]-[サーバへ接 
続…]をクリックします。 


7 a 


r A 付—パ/ vis 箱 



什ーパし又： 


Iafp://19Zl 68.11.111 

l+j (aj) 


よ<使5サーバ： 





j 


「afp://LinkStation の IP アドレス」を入力し 
ます。（例 afp://l 92.168.1 1.150) 

mm afp を指定して接続することによって 
Macintosh 用共有フォルダにアクセス 
できるようになります。この際、 2GB 以 
上のファイルは見ることができません。 
ご注意ください。 


-[接続]をクリックします。 


8 a 


一ん 次のファイルサーバに捩臁します： -HD- 

HGLAN602" 


( ©ゲスト 

〔〇金》ュ-ザ r 


(’户プシ丑ン | f キヤンセノレ、 （ 




①[ゲスト]をクリックします。 


②[接続]をクリックします。 


I T5Sa Windows 搭載パソコンでセットアップ 
した際に、 LinkStation の共有フォルダ 
にアクセス権限を設定した方は、[登録 
ユーザ]を選択し、名前とパスワードを 
入力し、[接続]をクリックしてください。 


9 a LinkStation の共有フォルダを選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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10 a マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 



アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 


LinkStation の Windows 用共有フォルダにアクセスする場合 


■ r smb://LinkStation の IP アドレス」を入力し 
ます。（例 smb://192.168.11.150) 


5 b 


r •麄〇 

サーバアドレス： 

f smb:// 192.168 .11. 111 


サーバへ接統 

L+Jioj) 


smb を指定して接続することによって 
Windows 用共有フォルダにアクセスでき 
るようになります。この際、全角文字（日本 
語など）のファイル名やフォルダ名は正常 
に表示されません。ご注意ください。 


( 取 OKK 3 


( プラウズ ） r 4- 


[接続]をクリックします。 


6 b LinkStation の共有フォルダを選択し、 [ OK ] をクリックします。 


7 b 



SMB/CIFS ファイルシステムの認証 






①[ユーザ名]、[パスワード]を空欄のままにし 
ます。 

nM Windows 搭載パソコンでセットアップし 
た際に、 LinkStation の共有フォルダに 
アクセス権限を設定した方は、ユーザ名 
とパスワードを入力し、 [OK] をクリック 
してください。 


C ”ンセり -② [OK] をクリックします。 


8 b マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 



naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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セットアップ（痛用編） 

応用的使用方法（ネットワークドライブの割り当て、 IP アドレス変更 、 LinkStation 
の複数台増設）を説明しています。 


ネットフークドライブの割り当て 


設定を行うパソコンでは、簡単セットアップを使用すれば自動的にネットワークドライブが割り 
当てられ、マイコンピュータの中に LinkStation のネットワークドライブのアイコンが追加され 
ています。 

設定を行うパソコン以外で使用するには、以下の手順でネットワークドライブを割り当ててお使い 
ください。 

WindowsXP 


1[スタート]-[マイコンピュータ]をクリックします。 


2 


? の 他 


( .. ) — 


〇 7 1 ド-ュ.-， 1 


1^ 陆卜扮ント 


〇 --I 



[マイネツトワーク]をクリックします。 


3 [ LinkStation ] アイコンをダブルクリックします。 

LinkStat ion(Hd-hglan227) 

naa 上記のアイコンが無いときは、次の手順を行ってください。 

1[ワークグループのコンピュータを表示する]をクリックします。 

2 [Microsoft Windows Network] アイコンをクリックします。 

3 LinkStation があるワークグループ（例： WORKGROUP) のアイコンをクリック 
します。 

※ワークグループの名称は LinkStation の設定によって異なります。初期設定 
では、設定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

4 [LinkStation] アイコンをダブルクリックし、手順 4 以降に従ってください。 
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エウスプロ - ラ⑻ 
検索 (£)... 


ネ^トワ-り卜プ©害 ijn 当て •: M と 


① LinkStation 内の共有フォルダのアイコンを右 
クリックします。 

② [ネットワークドライブの割り当て]をクリック 
します。 



①ドライブ名を選択します。 

ログオン時に再接続する]のチェックボックス 
をクリックし、チェックマークを入れます。 

③[完了]をクリックします。 


6 [マイコンピュータ]の中に、 LinkStation のネットワークドライブのアイコン 
が追加されています。他の八ードディスクと同様の操作でネットワークドライブ 


を使用できます。 


ネ^トワークドライブ 



_LinkStation(Hd-helan223y の 
share 的 


msm パソコン起動時に、 LinkStation が 
ネットワークに接続されていなかった 
り、電源が OFF の状態になっている 
ときは、「ネットワークパスが見つか 
りません。この接続は復元されません 
でした」と表示されます。 


WindowsMe/98SE/98/95/NT4. 0 


1デスクトツプ画面の[マイネットワーク（ネットワークコンピュータ）]アイコン 
をダブルクリックします。 


2 [ネットワーク全体]アイコンをダブルクリックします。 

WindowsMe をお使いの場合は、 [ このフォルダの内容をすべて表示する]をクリックして 
ください。 

3 LinkStation があるワークグループのアイコンをダブルクリックします。 

naa ワークグループ名称は LinkStation 設定によって異なります。初期設定では、 
設定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

4 [ HD - HGLANxxx ] アイコンをダブルクリックします。 

下線部は LinkStation の MAC アドレス末尾3桁です。お使いの製品によつて異なります。 
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-na<(o) 

S ェ奴ブ□ーラ凶 


ブ□パティ ( S ) 


① LinkStation 内の共有フォルダのアイコンを右 
クリックします。 

② [ネットワークドライブの割り当て]をクリック 
します。 


※画面は WindowsMe の例です。 


① ドライブ名を選択します。 

② [0 K ] をクリックします。 

※[ログオン時に再接続]のチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを入れます。 

7 [マイコンピュータ]の中に、 LinkStation のネットワークドライブのアイコン 
が追加されています。他の八ードディスクと同様の操作でネットワークドライブ 



を使用できます。 



■ Hd - hel ^ n 223 ■の 
Share ( H ：) 


パソコン起動時に、 LinkStation が 
ネットワークに接続されていなかった 
り、電源が OFF の状態になっている 
ときは、「接続中に次のエラーが発生 
しました。常設の接続は利用できませ 
ん。」と表示されます。 


Windows 2000 

1デスクトップ画面の [ マイネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

2 [ネットワーク全体]アイコンをダブルクリックします。 

3 [ネットワークの全内容を表示することもできます。 ] をクリックします。 

4 [Microsoft Windows Network ] アイコンをダブルクリックします 0 

5 LinkStation があるワークグループのアイコンをダブルクリックします。 

naa ワークグループ名称は LinkStation 設定によって異なります。初期設定では、 
設定を行うバソコンが所属しているワークグループ名称です。 

6 [ HD - HGLANxxx ] アイコンをダブルクリックします。 

下線部は LinkStation の MAC アドレス末尾3桁です。お使いの製品によって異なります。 
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鼸圃⑽ 

ri ? スプ□う⑻ 
検索 (£)... 


オフラインで使用 t る⑽ 
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着纖纖臟幾 

細こ必要*:ドうイブ好と■抑フォル料指定して代?い： 


f ドライブ Ci> |h 

| rM ' 


M ¥Vsefver¥$K3fe 

^ OH ン作:再格戌れせ飞 


を 


ン3—!'*ット杳作成れ。 


① LinkStation 内の共有フォルダのアイコンを右 
クリックします。 

-②[ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 


-①ドライブ名を選択します。 

-② [ ログオン時に再接続]のチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを入れます。 


-③[完了]をクリックします。 

9 [マイコンピュータ]の中に、 LinkStation のネットワークドライブのアイコン 
が追加されています。他の八ードディスクと同様の操作でネットワークドライブ 
を使用できます。 



■ Hd - hgl ^ n 223 ■の 
share ( H ：) 


パソコン起動時に、 LinkStation がネッ 
トワークに接続されていなかったり、 
電源が0 FF の状態になっているとき 
は、「再接続するときにエラーが発生し 
ました。（中略）この接続は復元されま 
せんでした。」と表示されます。 
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LinkStation の IP アドレスを変更したいとき 


LinkStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、 Link Statin の IP アドレス 
を変更しないと使用できません。 

LinkStation の IP アドレスの変更には、付属の IP 設定ユーテイリテイをお使いください。 

1 [ スタート]- [( すべての）プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ LinkStation ]-[ IP 設定 
ユーテイリテイ]をクリックします。 

IP 設定ユーティリティが起動します。 



※ 


[ IP アドレス変更]をクリックします。 



※之 


-変更したい IP アドレス、サブネットマスク 
を入力します。 


务3 


[0 K ] をクリックします, 


※lLinkStation が2台以上接続されているときは、名称が複数表示されます。 IP アドレス 
を変更したい LinkStation を選択してください。 

※之チェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバから再度自動的に割り当てられるよう 
にします。ネットワーク内に DHCP サーバが無いときは、この機能は使用できません。 

※3初めてお使いになるときは、パスワードは設定されていません。空白のまま[〇 K ] を 
クリックしてください。ブラウザからの LinkStation の設定画面でパスワードを設定 
したときに、同じパスワードをこちらへ入力しないと IP アドレスは変更できません。 

以上で IP アドレスの変更は完了です。 
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2 台以上 LinkStat ion を増設したいとき 


付属のユーティリティ CD で、簡単セットアップを追加した LinkStation の台数と同じ回数実行 
してください。 

mm ネットワーク内に dhcp サーバが存在しないときは、簡単セットアップを実行しない 
と LinkStation の IP アドレスが全て192.1 68.11.1 50(出荷時設定）になっています。 
このままでは LinkStation 同士で IP アドレスが競合してしまい使用できません。簡単 
セットアップを LinkStation の台数と同じ回数実行するか、 P 26 を参照して重複しな 
いよう IP アドレスを変更してください。 


LinkStat ion にハードディスクを増設したいとき 


LinkStation には前面と背面に USB コネクタ （ USB 2.0/1.1 シリーズへ) を装備しています。 
USB コネクタには弊社製八ードディスクを増設して、 LinkStation の共有フォルダを追加する 
ことができます。 

「 LinkStation の USB コネクタに閉する制限 ■ [ P 7] を必ずお読みください。 


ハードディスクの接続 


図のように接続をしてください。（図は前面の USB コネクタに接続している例です。背面にある 
USB コネクタにも接続することができます 【 P4 】。 ） 



ディスクは1台までです。 


白廢ネットワ-クコンピュ-夕 
田ーネットワーク全体 
白与！ Hd-hglan142 
[+! I I f 

:(田- Cj usbdiskl I 


正常に接続できると[ネットワークコンピュータ]に [ usbdiskl ] 
が追加されています。 


FAT 32/16 形式フォーマットの八ードディスクを接続した場合、次の制限があります。 

•共有フォルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 LinkStation のバックアッ 
プ先 (P68) としてお使いください。 

• 1 ファイル 2GB 以上のデータはバックアップできません。 


P 28 の手順で LinkStation 専用フオーマツト形式 （ EXT 3) でフオーマツトした場合、増設した 
USB 八ードディスクは直接パソコンに接続しても読み出すことはできません。 
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• MacOS X で自動生成されたファイル （. DS _ Sto 「 e など ） がある場合は、ファイル名に 
FAT 32/1 6形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラーが 
発生し、バックアップが途中で停止することがあります）。 

mm 増設には弊社製 USB 接続外付け八ードディスク ( DUB / DIU シリーズは非対応です）など 
をお使いください。 


増設したハードディスクをフォーマツトする 

LinkStation に接続した八ードディスクは、ご使用の前に次の手順で八ードディスクをフォーマツ 
卜 （ EXT 3 形式）することをおすすめします。 


1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 



[メンテナンス]をクリックします。 


3 [フォー マツ ト] をクリツクします。 


4 メンテナンス _ 

フォ-マット対象ディスクの遒択〇 〇獅 zJj - ①増設した八ードディスクを選択します。 


!!曹剖 

フォーマットを実行する前に HD-HGLANB05 が他の LinkStation のバックア 
ッブデ/ W スとして設定されていなI»ことを確認してください。 

I ^ックアッブデ/ $イスとして設定されている場合はフォーマットを実行しない 


またフォーマットを実行すると、保存されているVくックアッブデータも消去さ 
れます- 

フォーマットを実行する前にバックアッブデー^の有無を必す確認してくださ 
い. 



②[選択]をクリックします。 


!!雜！ 

フオーマツトを行うと、フオーマツト対象ディスクのすべてのデータが 
消去されます. 

特別な場合を除き、絶対に実行 b ない TT さい， 

またフォーマット完了後、自動的に HD-HGLANB05 の再起動を行 L 、ます. 
この挂作を取り消すことはできません， 

フォーマットを実行しますか？ 


c^y-- 


d- 


③[実行]をクリックします。以降は画面の 
指示にしたがつて操作します。 

フォーマツト中は、 LinkStation の DISK FULL ランプが点滅しています。フォーマツ 
卜が終わると自動的に LinkStation が再起動します （ 電源ランプが点滅します）。 
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6 電源ランプが点滅から点灯に変わったら、 [ TOP ] をクリックします。 


以上で八ードディスクのフォーマットは完了です。 


缯單は為な乂岛 

増設した八ードディスクの共有フォルダを見えなくするには次のように設定します。 

naa 共有フォルダが見えなくても、フォーマット、ディスクチェック、バックアップを増設 
した八ードディスクに実行することはできます。 


1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 


2 



[ USB 設定]をクリックします。 


3 [ USB ディスク設定]をクリックします。 


4 






USBSS 


■ IJSB ディスク設定 _ 

歡淡し Ctt 用.. 用す* C g _ ぬ') - 
SS 益用， 「娜る，練' 



• ク5丼有フ♦ル 3* •とし1：¢用す i ，嫌含 r® 明す i 山 F3L 


以上で設定は完了です。 


① [使用しない]を選択します。 

② [設定]をクリックします。 
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LinkStation にプリンタを増設したいとき 


LinkStation の USB コネクタにプリンタを増設して、共有使用することができます。 

「 LinkStation の USB コネクタに関する制限 ■ [ P 7] を必ずお読みください。 

プリンタの接続 

図のように接続をしてください（図は前面の USB コネクタに接続している例です。背面にある 
USB コネクタにも接続することができます 【 P 4】。） 



WindowsXP ての共有設定（プリンタの登録) 


1プリンタに付属のマニュアルを参照してプリンタのドライバをインス!ルして 
ください。 

2 [ スタート]-[コントロールパネル]をクリツクします。 

3 [ネツトワークとインターネツト接続]アイコンをクリツクします。 

4 [マイネツトワーク]一[ワークグループのコンピュータを表示する]一 
LinkStation のサーバ名の順にダブルクリツクします。 



接続したプリンタのアイコン（共有名が表示され 
ています）をダブルクリックします。 
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6 「 HD - HGLAN 上のプリンタに接続しようとしています。お使いのコンピュータ 
にプリンタドライバが自動的にインス!ルされます。（省略）続行しますか？」 
と表示されたら、[はい]をクリックします。 

7 「プリンタのサーバに正しいプリンタドライバがインス!ルされていません。 
正しいドライバを検索するには [0 K ] をクリックしてください。」と表示され 
たら、 [0 K ] をクリックします。 



-接続したプリンタのドライバを選択します。 

一覧にドライバが無いときは、プリンタに 
付属のマニュアルを参照してドライバを 
インス!ルし、 P 30 の手順1から再度 
やり直してください。 


[0 K ] をクリックします 


9 [ 以降は画面の指示に従ってプリンタを登録してください。 


以上でプリンタの登録は完了です。 

Windows 2000 / NT 4. 0ての共有設定 （ プリンタの登録) 


1プリンタに付属のマニュアルを参照してプリンタのドライバをインス!ルして 
ください。 


2 [ マイネットワーク （ ※ ）] 一 [ ネットワークの全体]- LinkStation のサーバ名を 
ダブルクリックします。 

※ WindowsNT 4■0 では[ネットワークコンピュータ]と表示されています。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示 M お気に入り⑻ツ-ル CD ヘルプ (H) 


如戻る，> - iJ 总検索 3 フォルタ. d 履歴. 4; % X 釣 丨 1 
:アドレス必 [^Hd-hgl3n223 


-m3 

Hd - hglan 223 




■S 


接続したプリンタのアイコン（共有名が表示され 
ています）をダブルクリックします。 



[はい]をクリックします。 
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[ OK ] をクリックします, 


6 


7 


處 プリンタの製适元とモデル杳埋轵してく找い。ブリンインストールディスクが付民して 

• ■■置 織溫 f 織加い 1 廳 11 



プリンタ砂 

▲ l"pV3FA-AccuSet vo2.3 

=1 AGFA-AccuSetSF v5Z3 
AGFA-AccuSet 800 



接続したプリンタのドライバを選択します。 

mm 一覧にドライバが無いときは、プリンタ 
に付属のマニュアルを参照してドライバ 


| r — 〇「-]| 和;^ル | をインス!ルし、 P 31 の手順1から再 

度やり直してください。 


[ OK ] をクリックします 


[ 以降は画面の指示に従ってプリンタを登録してください。 


以上でプリンタの登録は完了です。 


WindowsMe /98 SE /98/95 ての共有設定（プリンタの登録) 


1プリンタに付属のマニュアルを参照してプリンタのドライバをインス!ルして 
ください。 

2 [スタート]一[設定]一[プリンタ]をクリックします。 

3手順1でインス!ルしたプリンタを右クリックし、メニューから[プロパティ] 
をクリックします。 



①[詳細]をクリックします。 


②[ポートの追加]をクリックします, 
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[参照]をクリックします。 


7 



① [ネットワーク全体]- LinkStation のサーバ名 
ープリンタの共有名をダブルクリックします。 

② [0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


以上でプリンタの登録は完了です。 
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Mac OS 8.6 〜 9.2.2 ての共有設定（プリンタの登録) 


1 

2 


アップルメニューから[セレクタ]をクリックします。 

① [ LaserWriters ] を選択します 0 


4 



② プリンタの共有名をダブルクリックします。 
r « a プリンタの共有名は LinkStation の名 

称と同じです。 

③ [作成]をクリックします。 


① PostScript 対応プリンタの場合はプリンタ記 
述ファイルを選択、非対応プリンタの場合は、 
「一般設定を使用」をクリックします。 

naa 設定が分からないときは、「一般設定」 
を選択してください。 


②[選択]をクリックします。 


セレクタを閉じます。 


続いて、 P 39 のプリンタ設定 (Macintosh AppleTalk • TCP / IP ) を行います。 
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MaiLJ ) Sj „1 CL 0_ 4 〜 10_ 2_ 8 での共有設定 （ プ j 丄 k 夕の^し 

Mac OS X での印刷手順は 、 Apple Talk を使う場合と、 TCP / IP を使う場合の2種類があります。 

• Apple Talk を使う場合 

1 [ Applications ] - [ Utilities ] - [Print Center ] を選択します 0 

2 「使用可能なプリンタがありません」と表示されたら、[追加]をクリックします。 

プリンタを追加するのが2回目以降の場合は、[プリンタリスト]画面が表示されますので、 
[プリンタを追加]をクリックします。 

3 リストボックスから [ AppleTalk ] を選択します。 



① プリンタの共有名を選択します。 

r « a プリンタの共有名は LinkStation の名称と同じです。 

② PostScript 対応プリンタの場合はプリンタ記述ファイルを選択、非対応プリンタの場合は、 
を選択します。 


「一般設定」 


設定が分からないときは、「一般設定』を選択してください。 
③[追加]をクリックします。 


続いて、 P 39 のプリンタ設定 (Macintosh AppleTalk • TCP / IP ) を行います。 
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❿ TCP / IP を使う場合 

EPSON 製 PM シリーズインクジエツトプリンタを使用するときは、 TCP / IP を使うこと 
はできません。 P 35 「Apple Talk を使う場合」を参照してプリンタを設定してください。 

1 [ Applications ] - [ Utilities ] - [Print Center ] を選択します。 


2 「使用可能なプリンタがありません」と表示されたら、[追加]をクリックします。 

プリンタを追加するのが2 回目 以降の場合は、[プリンタリスト]画面が表示されますので、 
[プリンタを追加]をクリックします。 

3 Mac OS X (10.1.5 以前）をお使いの方は、リストボックスから [ IP を使用する 
LPR プリンタ]を選択します。 

Mac OS X (10.2 以降）をお使いの方は、リストボックスから [ IP プリント] 
を選択します。 



① LinkStation の IP アドレスを入力します 0 

I T 5 M あらかじめ P 40 の手順で Windows 搭載パソコンを使って LinkStation の IP 
アドレスを調べておいてください。 

② [サーバのデフオルトキューを使う]のチェックを外します。 

③ [キュー名]を入力します。 

•ポストスクリプト対応プリンタの場合、 r lp - p S j と入力してください。 
•ポストスクリプト非対応プリンタの場合、 rip - filter 」 と入力してください。 

④ [プリンタの機種]選択します。 

rwB プリンタによって設定は異なります。プリンタに付属のマニュアルを参照ください。 
設定が分からないときは、「一般設定」を選択してください。 

⑤ [追加]をクリックします。 


続いて、 P 39 のプリンタ設定 (Macintosh AppleTalk • TCP / IP ) を行います。 
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Mac OS X 10.3〜10.4ての共有設定（プリンタの登録） 

Mac OS Xでの印刷手順は、 Apple Talk, TCP/IP を使う場合の2種類があります。 

r « a 画面は Mac OS X 10.3の例です 。 Mac OS 10.4をお使いの場合、一部画面が異なり 
ます。 


• Apple Talk を使う場合 

1[アプリケーション]一[ユーテイリテイ]一[プリンタ設定ユーテイリテイ] 

を選択します。 


2 「使用可能なプリンタがありません」と表示されたら、[追加]をクリックします。 

プリンタを追加するのが2回目以降の場合は、[プリンタリスト]画面が表示されますので、 
[追加]をクリックします。 

3 Mac OS X 10.3では [ AppleTalk ] を選択します 。 Mac OS X 10.4では[デ 
フォルトブラウザ]を選択します。 


4 



^_ * ««_ 




文字セット：日胡 

6 リンタの機種：一般設定 

3) - 

) - 



① 

② 

③ 


① プリンタの共有名を選択します。 

r « a プリンタの共有名は LinkStation の名称と同じです。 

② [プリンタの機種]選択します。 

r « a プリンタによって設定は異なります。プリンタに付属のマニュアルを参照ください。 
設定が分からないときは、「一般設定」を選択してください。 

③ [追加]をクリックします。 

続いて、 P39 のプリンタ設定 (Macintosh AppleTalk - TCP/IP) を行います。 
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❿ TCP / IP を使う場合 

mm EPSON 製 PM シリーズインクジェットプリンタを使用するときは、 TCP / IP を使うこと 
はできません。 P 37 「Apple Talk を使う場合」を参照してプリンタを設定してください。 

1[アプリケーション]一[ユーテイリテイ]一[プリンタ設定ユーテイリテイ] 

を選択します。 


2 「使用可能なプリンタがありません」と表示されたら、[追加]をクリックします。 

プリンタを追加するのが2回目以降の場合は、[プリンタリスト]画面が表示されますので、 
[追加]をクリックします。 

3 Mac OS X 10.3では [ IP プリント]を選択します 。 Mac OS X 10.4では [IP 
プリンタ]を選択します。 



① [ LPD ] を選択します。 

② LinkStation の IP アドレスを入力します。 

r « a あらかじめ P 40 の手順で Windows 搭載パソコンを使って LinkStation の IP 
アドレスを調べておいてください。 

③ [プリンタの機種]選択します。 

naa プリンタによって設定は異なります。プリンタに付属のマニュアルを参照ください。 

_設定が分からないときは、「一般設定」を選択してください。 

PostScript 非対応のプリンタは Mac OS Xでは使用できません 0 

④ [追加]をクリックします。 


続いて、 P39 のプリンタ設定 (Macintosh AppleTalk • TCP/IP) を行います。 
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■プリンタ共有 

ブリンタ共有機能 


使用する r 使用しない )_ 


① naa [usb 設定]以外のページに移動 
しようとすると、パスワードの入 
^ 力画面が表示されます。 


③ 


④ 


① プリンタを使用するかしないかを選択します。 

[使用しない]を選択すると LinkStation に接続したプリンタがパソコン ( Windows 含む）から認識されなくなります。 

② プリンタの種類を選択します。 

ポストスクリプト対応プリンタをお使いのときは、 「 PostScript 」 を選択してください。 

ポストスクリプト非対応プリンタをお使いのときは、こちらに表示される製品名から選択してください。 
表示されない種類のプリンタは Macintosh では使用できません 。 

③ 解像度、給紙トレイ、給紙装置、両面印刷、用紙サイズ、用紙方向を設定します。 

naa お使いのプリンタがレーザープリンタの場合、[レーザープリンタ]の項目を、インク 
ジエツトプリンタの場合、[インクジエツトプリンタ]の項目を設定してください。 

④ [設定]をクリックします。 


以上でプリンタの設定は完了です。 


mm Macintoh によっては、プリンタ用紙サイズの選択に A 3 サイズが無いことがあります。 
このようなときは、アプリケーションのメニューから A 3 サイズの寸法を指定してください。 

例）アプリケーションのメニュ> [ファイル]-[ページ設定]で[カスタム用紙サイズ] 
を選択し、長さ 41.99 cm 幅 29.70 cm を入力し [0 K ] をクリックします。 

※ Mac OS 9 以前の OS では A 3 サイズで出力することはできません。 


プリンタ 設定 (Macintosh AppleTalk ■ TCP / IP ) 

Macintosh では以下の設定を行わないと LinkStation に接続したプリンタから印刷する 
ことはできません。 Windows 環境では以下の設定は必要ありません。 

1 P 11 〜21の手順で LinkStation をマウントし、 LinkStation 内 [ info ] フォルダ 
を開きます。 

2 [ macprinthtml ] アイコンをダブルクリックします。 

自動的に LinkStation の [USB 設定]画面にジャンプします。 

3 [ USB プリンタ設定]をクリックします。 




SIrlElr 

’用■解給給両用■用解印心 
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詳細設定 （ 痛用編） 

LinkStation の設定手順を説明しています。 

共有フォルダの作成、アクセス権限などを設定したいときに行ってください。 


設定画面の表示方法 


設定画面を表示するときは、次の手順で行います。 


1 [ スタート]- [( すべての）プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ LinkStation ]-[ IP 設定 
ユーテイリテイ]をクリックします。 

IP 設定ユーティリティが起動します。 


2 



① LinkStation が2台以上接続されている 
ときは、名称が複数表示されます。設定し 
たい LinkStation を選択してください 0 

② IP アドレスをメモしてください。 

③ [設定画面表示]をクリックします。 



① ユーザ名に root と入力します。 

はじめて設定画面を表示するときは、パス 
ワードは空欄のままにしてください。 

② [0 K ] をクリックします。 


4 設定画面が表示されます。 


• ブラウザには Microsoft Internet Explorer 5 以降をお使いください。 


ブラウザのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が正常に表示できません。 
P 77 を参照して無効にしてください。 



LinkStation の現在の状態 （LinkStation 名、 
IP アドレス、八ードデイスクの使用率、時刻） 
を表示しています。 

各設定項目の説明が表示されています。 
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naa 増設した Windows 搭載バソコンで設定画面を表示するときは 


P 40 の手順2でメモをした IP アドレスをお使いのブラウザのアドレス欄に入力して 
く Enter 〉 キーを押してください。以降は P 40 の手順3以降に従ってください。 


詳細設定の項目 


LinkStation の設定画面より、次の項目を設定できます。 



naa 設定画面での入力文字数には、以下の制限があります。 


LinkStation の名称 (M 1 ) 
LinkStation の説明丨※ 1) 
ワークグループ名丨※ 1) 
ドメイン名丨※ 1) 

PDC ホスト名丨※ 1) 

共有フォルダ名（※り 
共有フォルダの説明（※飞） 
ユーザ グループ名（※幻 
ユーザ グループの説明 （ ※ 2) 
ユーザ名 （ ※ 3) 

ユーザパスワード（※幻 
ユーザの説明丨※】） 

管理者パスワード丨※ 1) 


半角英数12文字、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 

半角英数50文字（全角25文字)、 -( 八イフン）、_(アンダーバー)、 
半角英数15文字（全角7文字)、 -( 八イフン）、_(アンダーバー） 
半角英数15文字（全角7文字)、 -( 八イフン）、_(アンダーバー） 
半角英数12文字、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 

半角英数12文字（全角6文字)、 -( 八イフン）、_(アンダーバー） 
半角英数50文字（全角25文字)、 -( 八イフン）、_(アンダーパー）、 
半角英数12文字、 -( 八イフン）、_(アンダーバー） 

半角英数50文字（全角25文字)、 -( 八イフン）、_(アンダーパー）、 
半角英数12文字、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 

半角英数8文字、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 

半角英数50文字（全角25文字)、 -( 八イフン)、_(アンダーパー)、 
半角英数8文字、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 


半角スペース 


半角スペース 
半角スペース 

半角スペース 


※1先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

※之先頭文字に記号 （ アンダーパー除く）を使用することはできません。 

※3先頭文字に記号を使用することはできません。 
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設定画面の機能一 



LinkStation の設定画面で設定できる機能を説明します。本書に記載の画面は例であり、お使い 
の環境によって表示は異なります。 


r « a 画面にある [?] アイコンをクリックするとヘルプが表示されます。 

基本設定 


■ LinkStation の名称設定 

LinkStation の名称 |HD-HGLAN223 

LinkStation の説明 〇 [LinkStation 


[Ml 

LinkStation の名称： ネツトワーク 上で LinkStation を認識する名前を入力します。 
LinkStation の説明： ネツトワーク 上の LinkStation の名称を補足説明を入力します。 

※ Windows でのみ表示されます。 Macintosh では表示されません 0 


■時刻設定 

時刻設定 12003 年 (ri ~ 月 | 〇 7 日 |?6 ~ 時 |52 + 分 |46 + 秒 

設定現在の B 寺刻を取待 

[現在の時刻を取得]をクリックすると、現在の時刻を自動的に入力します。 

naa LinkStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。ずれていた 
ときは修正してください。また時刻は NTP 機能で自動的に修正することもできます。 

■ NTP 設定 

機能. f 使用する r 使用しない 

NTP サーバアドレス W IP アドレス 非 02.11 .178.1 31 

赖| 

NTP 機能：ネットワークを通じて自動的に時刻を修正する機能を使用するかどうか選択します。 
NTP サーバアドレス： NTP サーバの IP アドレスを入力します（入力例： 192.1 68.11.123)。 

naa ntp 機能を使用すると、3時間間隔で時刻修正を自動的に行います。 
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ネットワーク設定 


■ IP アドレス設定 

DHCP クライアント機能ぬ び 使用す る 广 使用しない 


IP アドレス設定 u 


IP アドレス: ^92 168 100 228 

サフネットマスク: |255 255 255 □ 


訣定」 

DHCP クライアント機能： 

ネットワーク内に DHCP サーバがあるとき、 DHCP クライアント （ IP アドレス自動割り当て）機能 
を利用できます。 

IP アドレス設定： 

IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 


■デフォルト ゲートウヱイ設定 

デフォルトゲートウェイ設定“ 广 指定する r 指定しない 

デフォルトゲートウェイアドレス 〇 IP アドレス: 681 〇〇. 1 广 

デフォルトゲートウヱイ設定： 

デフォルトゲートウェイが存在しない場合は [ しない]を選択して「設定」ボタンを押してください。 
IP アドレス自動取得を設定している場合、デフォルトゲートウェイは自動取得されます。 

デフォルトゲートウェイアドレス： 

デフオルトゲートウェイが存在するとき、 IP アドレスで指定します。 


■ DNS サーバ設定 

DNS サーバ 設定ね 广 指定する P 指定しない 

DNS サーバアドレス W IP フ 7 ドレス： 1202.11173.11 2 ~ 

DNS サーバ設定： 

DNS サーバが存在しない場合「指定しない」を選択し「設定」ボタンを押して下さい。 DHCP ク 
ライアント機能を使用している場合、 DNS サーバアドレスは自動取得されます。 

DNS サーバアドレス： 

DHCP クライアント機能を使用している場合、 DNS サーバの IP アドレスは自動取得されます。 
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■イーサネット フレーム サイズ 設定 
イーサネットフレームサイズ 〇 



設定 I 


イー サネッ トフレーム サイズ設定： 

一回で転送できるデータの最大サイズを変更して転送効率を向上させることができます。 


出荷時には 1518 bytes に設定されています。 
4100 bytes で転送を行います。 

7418 bytes で転送を行います。 


1518バイト（デフオルト） 
4100バイト (Jumbo Frame ) 
7418バイト (Jumbo Frame ) 


Jumbo Frame (4100 bytes / 7418 bytes ) を使用するときは、 P 74 の注意事項を 
必ずお守りくださぃ。 

■ Microsoft ネットワーク設定 

ネットワーク参加方法.、 ワークグルーブ 广 ドメイノ 

ワ^^グルーブ名設定.- | W 0 RKGR 0 UP | 

ドメィン名設定 矽 I 

PDC ホスト名設定 ❼ 厂 

WINS サー/ S 設定し r 指定するび指定しない 

WINS サーバの IP アドレス〜 IP1 7 卜 •レス： | 〇〇〇 一 


[MJ 


ネットワーク参加方法： 

ネットワークに参加する方法（ワークグループまたはドメイン）を選択します。 通常は 『 ワーク 
グループ1を選択します 。ドメインで参加するには Microsoft ネットワークドメインの設定を 
知っている必要があります。詳しくはネットワーク管理者にご確認ください。またドメインで 
参加する場合、 P 8「 Microsft ネットワークドメインに関する制限」に記載の制限があります。 

ワークグループ 名設定： 

ネットワーク参加方法にワークグループを選択したとき、 Windows 搭載パソコン (Microsoft 
ネットワーククライアント）で、 LinkStation を所属させるグループ名を入力します。 

ドメイン名設定： 

ネットワ—ク参加方法にドメインを選択したとき Microsoft ネットワークのドメイン名を入力 
します。 

PDC ホスト名設定： 

PDC ( プライマリドメインコントローラ）のホスト名を入力します（ネットワーク参加方法で 
ドメインを選択時のみ）。ドメインでネットワークに参加させるときは、あらかじめ PDC に 
LinkStation の名称と同一名のコンビュータアカウントを登録しておく必要があります。 

WINS サーバ設定： 

ネットワーク内に WINS サーパがあるとき、 WINS サーバを利用できます。 
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WINS サーバ の IP アドレス： 

WINS サーパを利用する場合に、 WINS サーパの IP アドレスを入力します。 


■ FTP 設定 


FTP サーバ機能心 


FTP アクセス ユーザの 


公開共有フォルダ 


r> 


匿名ユーザ属性む 


f 使用する 广 使用しない 
f 登録ユーザ r 匿名ユーザ 

[share — 

r 読取専用 F 書込可能 


\M1 


■登録ユーザ公開共有フォルダ設定 & 


厂 共有フ^ルダ名 

アクセス 

制限 

共有フォルダの説明 

f 3hare 

f share-mac 


imkStation Share Folder 

LinkStation Mac Share Folder 


一說定 I 

FTP サーバ 機能： 

FTP サーバ機能を使用するかしないかを設定します。 

FTP アクセス ユーザ： 

FTP サーバ機能使用時に匿名でログインするか、 LinkStation に登録したユーザ名、パスワードで 
ログインするか選択します （FTP サーバ機能を[使用する]に設定していない場合、選択できません)。 

naa 「登録ユーザ」と「匿名ユーザ」の両方を設定することはできません（どちらか片方の設定 
でお使いください）。 

匿名ユーザ公開共有フォルダ： 

匿名ユーザへ公開する共有フォルダを選択します（[匿名ユーザ]に設定していない場合、選択でき 
ません）。 

r«a LinkStation でアクセス制限された共有フォルダを選択することはできません（表示され 
ません）。 

匿名ユ—ザ属性： 

匿名ユーザへ公開する共有フォルダを読取専用にするか書込可能にするか選択します（[匿名ユーザ] 
に設定していない場合、選択できません）。 

naa 匿名ユーザでアクセスするときの属性は「匿名ユーザ属性」で決定されます。 P 59 「共有 
フォルダを読取専用にしたいときは」に記載の設定は反映されません。 

登録ユーザ公開共有フォルダ設定： 

LinkStation に登録したユーザ名、パスワードでログインしたユーザへ公開する共有フォルダを 
選択します（[登録ユーザ]に設定していない場合、選択できません）。 
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共有フォルダ設定 


■共有フォルダ 設定® 

共有フォルダ名 利盟货共有フォルダの ia 明 

C share Win/Mac UnkStation Share Foldef 

C share-mac Mac UnkStetion Mae Share fqider 

_ 新規共有フォルダ追加 _J _編^」 I 


I T 5 ga 出荷時設定では、 Windows / Macintosh 両用フォルダとして 「 share 」、 Macintosh 専用 
フォルダとして 「 share - mac 」 が設けられています。どのグループ/ユーザでもアクセス 
できるように設定されています。 


[ 新規共有フォルダ追加 ] をクリックすると新規共有フォルダ追加画面になります。 

共有フォルダを選択して[共有フォルダ情報編集]をクリックすると共有フォルダ情報編集画面 
になります。 

共有フォルダを選択して[共有フォルダ削除]をクリックすると共有フォルダを削除します。 


■新規共有フォルダ追加 


共有フォルダ名 W 

1 ~ 


共有フォルダの説明 わ 

1 ~ 


共有フォルダの公開 先ぎ/ 

び Win 广 W 

in / Mac 广 Mac 

アクセス制限機能 W 

r 使用する 

^ 使用しない 

ゴミ箱機能 办 

r 使用する 

^ 使用しない 


m ] 


アクセス制限機能： 


共有フォルダ名： 

共有フォルダの名称 （ 半角英数字12文字 
まで）を入力します。 

共有フォルダの説明： 

共有フォルダの説明を入力します。 

共有フォルダの公開先： 

共有フォルダの公開先 0S を選択します。 


ユーザ/グループごとにアクセス許可/禁止の設定をします。ユーザ単位でアクセス制限 


を設定すると[■共有フォルダ設定]の[アクセス制限]欄に 1 マークが 表示されます。 
グループ 単位で設定すると II マークが 表示されます. 


ゴミ箱機能： 

共有フォルダごとにゴミ箱の設定をします。設定すると@マークが表示されます。 
設定された共有フォルダの中のファイルを削除すると、共有フォルダ内の [.trash] フォルダ 
にファイルは移動されます。 

[.trash] フォルダを見るには、隠しファイルもすベて表示するよう Windows の設定を変更 
する必要があります。 [P89] 
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■ユーザグループ 設定 ⑩ 

ヴルーブ名 所思するユーザ名 グルーブの説明 

r hdusets 《全てのユーザ〉 初期 グループです (編集•則 除不可〉 

I 新規グループ追加ジレづ:_龜 I : 肩ル-，窺 I 


r « a 出荷時設定では、汎用グループとして全ユーザが所属する 「 hdusersj グループが設け 
られています。編集•削除はできません。 


[ 新規グループ追加 ] をクリックすると新規グループ追加画面になります。 

グループを選択して[グループ情報編集]をクリックするとグループ情報編集画面になります。 
グループを選択して [ グループ削除]をクリックするとグループを削除します。 


■新規グルーブ追加 

グルーブ名 w I 

グルーブの説明 w | 

■所属 ユーザ 選択© 

17 ユーザ 名 ユーザの 説明 

ュ^ザが登綠されていません 

設定1 


"ループ名： 

グループの名称 （ 半角英数字12文字まで） 
を入力します。 

グループの説明： 

グループの 説明を入力します。 

所属ユーザ選択： 

グループに 所属させる ユーザを 選択します。 
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■ユーザ 設定© 

ユーザ名 ユーザの131明 

ユーザか登録されていません 

新規二ーザ ii 力 d I — 咖 


I TM 弓出 i 

[ 新規 ユー 


出荷時設定では、ユーザは登録されていません。 


-ザ追加 ] をクリックすると新規ユーザ追加画面になります。 

ユーザを選択して[ユーザ情報編集]をクリックするとユーザ編集画面になります。 
ユーザを選択して [ ユーザ削除 ] をクリックするとユーザを削除します。 


■新規 ユーザ 追加 

ユーザ 名 w r 

バスワード (8 文字以内） ゎ 「 
バスワード(確認用） 〇 r 

ューザの説明 w 「 

[鼓定 I 


naa 追加したユーザは自動的に 
[ hdusers ] グループに所属しま 
す。所属を他のグループに変更 
したいときは、ユーザグループ 
設定から行ってください。 


ユーザ名：ユーザの 名称 （ 半角英数字12文字まで）を入力します。 

パスワード （8 文字以内 ）： LinkStation のアクセスに必要なパスワードを入力します。 
パスワード（確認用）：確認のため再度入力します。 

ユーザの説明： ユーザの 説明を入力します。 


Windows のネットワークログイン時のユーザ名、パスワードと同じユーザ名、 
パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダ 
にアクセスできません。 

また、 WindowsXP / 2000では、ネットワークログイン名が異なっていた場合、 
ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有フォ 
ルダにアクセスはできません。必ずこちらで設定したユーザ名、パスワードで 
Windows のネットワークにログインしてください。 


■ドメイン ユーザー覧 W 


ドメインユーザ名 

12345678901234567890 
Admin istjator: 

Quest 

IUSR_ATHLON 

IWAM—ATHLON 

krbtgt 

TsInternetUser 
use 3 
usarl 
user2_ 


ドメインユーザの説明 

S T。RAGE ドメイン ユーザ 
STOFWGE: ドメイン ユーザ 
STORAGE ドメイン ユーザ 
ST。 ，E ドメイン ユーザ 
ST。RAGE ドメイン ユーザ 
S TOR ■ドメイン ユーザ 
STORAGEK^DZZ^. 

ST。RAGE ドメイン ユーザ 
ST。R ■ドガン ユーザ 
STORAGE ドメイン ユーザ 


LinkStation が取得したドメインユーザ名とその説明が表示されます。 
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USB 設定 


■ USB 情報 


USB クラス 製适者 

ストレージ BUFFALO 


BUFFALO USB-IDE Bridge 


USB2.0/USB1.1 

USBt.1 


USB クラス： 

接続した USB 機器の分類が表示されます。 

製造者： 

接続した USB 機器の製造元情報が表示されます。 

製品名： 

接続した USB 機器のデバイス名が表示されます。 

USB 2.0/ USB 1.1 : 

接続した USB 機器が USB 2.0 対応の製品か USB 1.1 対応の製品かを表示します。 


■ USB ディスク設定 


USB ディスクを 
共有フォルダとして使用 
USB ディスクで 
ゴミ箱機能を使用^ 


P 使用する 广使用し〇ぃ 


广 使用する 夕 使用しない 


設定 j 


USB ディスクを共有フォルダとして使用： 

[使用しない]を選択すると、 LinkStation に増設した八ードディスクを見えなくすることができます。 
見えない状態でもフォーマット、ディスクチェック、バックアップを増設した八ードディスクに実行 
することができます。 

USB ディスクでゴミ箱機能を使用： 

共有フォルダごとにゴミ箱の設定をします。設定された共有フォルダの中のファイルを削除すると、 
共有フォルダ内の [. trash ] フォルダにファイルは移動されます。 

[. trash ] フォルダを見るには、隠しファイルもすベて表示するよう Windows の設定を変更する必要 
があります。 【 P 89】 
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■プリンタ共有 

ブリンタ共有機能 ^ 使用する r 使用しない 

LinkStation に接続したプリンタを使用するときは、必ず[使用する]を選択してください。 
[使用しない]を選択すると LinkStation に接続したプリンタは認識されません。 


■ Mac 用オブシ ヨン© 


樣定 

設定值 

ゴリンタの種類 

J PostScript 

用紙サイズ 

卩4(酵刁 

■レーザーゴリンタ 

解像度 

1600 x600( 標準: 1 ，1 

給紙トレイ 

|自勒(標準) jJ 

給紙装蛋 

|目觔(標準) 

両面印刷 

|片面印刷(標， jJ 

用紙方向 

|船標進 jJ 

■インクジェットプリンタ 


用紙種類 


解像度 

1360 dpi (措進， j 

印刷品背 

|フォト(標準） jJ 

インク 

|わラ-(標準）. jJ 


1MJ 

Macintosh で LinkStation をプリントサーバとして使用するときに設定します （ Windows で 
は本画面の設定は不要です）。 

プリンタの種類： 

使用するプリンタの種類を選択します。 

■レーザープリンタ 
解像度： 

出力する解像度を選択します。 

給紙トレイ： 

給紙トレイを選択します。 

給紙装置： 

給紙装置を選択します。 

両面印刷： 

片面、両面を選択します。 

用紙方向： 

用紙の方向（縦、横）を選択します。 

■プリンタジョブの削除 

ブリンダジョブの削除を行うと、 HD-HGLAN223 のすベての印刷データが削 
除されます。 

この袪作を取り消すことはできません》 

実行」 キャンせル j 

LinkStation のプリンタ ジヨ ブを削除します。 
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用紙サイズ： 

用紙サイズを選択します。 

■インクジエツトプリンタ 

用紙種類： 

用紙の種類を選択します。 

解像度： 

出力する解像度を選択します。 

印刷品質： 

印刷する品質を選択します。 

インク： 

使用するインクのカラーを選択します。 
















メンテナンス 

■システム状態 


LinkStation の名称 XV 

HD-HQLAN43A 

LinkStation の説明 1 IV 

LinkStation 

ファームウ:!:アバージョン W 

1.14 

DHCP 为イア'ノト機能心 

使用する 

IP アドレス ft 

192.168.19101(自動割当〉 

サブネットマスク W 

255.255.2550 

MAC アドレス W 

00:07:40:04:74:3A 

Microsoft ネットワーク 
ワークグルーブ名 W 

WORKGROUP 

AppleShare^ ットヮ ' ~ y ^ 

FTP サーバ機能 0 

使用する(接続数:0〉 

NTP 機能 0 

使用する (2004/05 ハ410:1751更新） 

HDD 全容 量。 

153,124ク96 kbytes 

HDD 使用量り 

821,624 kbytes 

HDD 使用率 〇 

0.54 * 

USB ディスク1全容量む 

19.228.100 kbytes 

USB ディスク1使用量 〇 

4.4 87,020 kbytes 

USB ディスク1使用率 わ 

USB ディスク1フォーマット 
形式 的 

23.34 * 

i EXT3 

現在時刻れ 

2004/05/14 14:30:46 


LinkStation の名称： 

ネットワーク上で LinkStation を認識する名 
前です。 

LinkStation の説明： 

ネットワーク上の LinkStation の名称を説明 
です。 Windows でのみ表示されます。 
Macintosh では表示されません。 

ファー ムウ ェアバージョン： 

LinkStation の動作を制御しているプログラ 
厶のバージョンです。 

DHCP クライアント機能： 

DHCP クライアント （ IP アドレス自動取得） 
機能の有効/無効を表示します。 

IP アドレス： 

LinkStation の IP アドレスです。 

サブネットマスク： 

LinkStation のサブネットマスクです。 

MAC アドレス： 

LinkStation の MAC アドレスです。 

Microsoft ネットワークワークグループ名： 

Windows で LinkStation を所属させたとき 
のグループ名です。 

※ Microsoft ネットワークドメイン設定時は 
表示されません。 

Microsoft ネットワークドメイン設定： 

Windows で LinkStation を所属させたとき 
のドメインです。 

※ Microsoft ネツトワークワークグループ設 
定時は表示されません。 


Microsoft ネットワーク PDC ホスト： 

Microsoft ネットワークドメイン設定時のプ 
ライマリドメインコントローラホスト名です。 
※ Microsoft ネットワークワークグループ設 
定時は表示されません。 

AppleShare ネットワークゾーン名： 

Macintosh で LinkStation を所属させるゾーン 
名です。 

FTP サーバ 機能： 

LinkStation の FTP サーバ機能の使用する/し 
ないを表示します。 

NTP 機能： 

ネットワークを通じて時刻を自動修正する 
NTP 機能の使用する/しないを表示します。 
また使用していた場合、時刻を自動修正した 
日時も表示します。 

HDD 全容量： 

LinkStation の八ードディスク全容量です。 

※1 kbytes=l 024 bytes で計算しています。 

HDD 使用量： 

LinkStation の八ードディスク使用量です。 

HDD 使用率： 

LinkStation の八ードディスク使用率です。 

USB ディスク 1 全容量： 

LinkStation に接続した USB 八ードディスク 
の全容量です。 

※1 kbytes = 1024 bytes で計算しています。 
※ USB 八ードディスクを接続し、共有フォルダ 
がマウントされているときのみ表示されます。 

USB ディスク 1 使用量： 

LinkStation に接続した USB 八ードディスク 
イ吏 

※(^巳八ードディスクを接続し、共有フォルダ 
がマウントされているときのみ表示されます。 

USB ディスク 1 使用率： 

LinkStation に接続した USB 八ードディスク 
の使用率下'す 

※ USB 八ードディスクを接続し、共有フォルダ 
がマウントされているときのみ表示されます。 

USB ディスク 1 フォーマット形式： 

LinkStation に接続した USB 八ードディスク 
のフォーマット形式です。 

現在時刻： 

LinkStation 内で動いている時計の現在時刻 
です。 
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■ネットワーク状態 

リンク速度 ❼ 1 0OMbps 全二重 


$ー サネ ットフレーム サイ 心⑺バイト 

受信バケット数。 717バケット 

受信バケットIラー数 w 〇バケット 

送信バケット数ぃ 似〇バケット 

mmf 义ケツトニ〇一& > 〇ノ《ケツト 

リ、ノク:声 1 ?: 

接続している LAN の規格上の通信速度です。 
イーサネツトフレー厶サイズ： 

—度に転送できる最大データサイズです。 
受信パケット数： 

受信パケットの数です。 


受信バケットエラー数： 

受信パケットエラーの数です。 
送信パケット数： 

送信バケットの数です。 

送信バケット エラー 数： 

送信バケツトエラーの数です。 


■スリープ設定 

スリーブ機能“ 

■スリーブ条件設定 

スリーブ開始時刻 心 
スリーブ復帰時刻 〇 


r 使用する F 使用しな L 

mi 時分 
時 分 


!!警告!！ 

スリーブを設定する前に HD-HGLANB05 が他の LinkStation のバックアッ 
ブデノ Xイスとして設定されていな L 、ことを確認して從さい* 

/ ^ックアツブデノ Xイスとして設定されてし、る場合はスリーブを設定しな I* 、でく 
だ？I、 


Hi] 

スリープ機能： 

LinkStation の電源を時間設定して自動的に電源〇 N /0 FF したいときは、[使用する]を選択して、 
[設定]をクリックします。 

フ 1 1 —1条件設定： 

[スリープ設定 ] で[使用する]を選択した際に、自動的に電源を OFF にするスリープ開始時刻と、 
自動的に電源を〇 N にするスリープ復帰時刻を設定します。 

mm •スリープ機能は、スリープ開始時刻になるとすぐに実行しますので、開始時刻前にデータ 
の移動はお控えください。 

•バックアップとスリーフは同時に設定することはできません。 

• LinkStation のデータバックアップ先に本製品が指定されているときは、スリープ機能 
を使用しないでください。バックアップが正常に行えません。 
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■バックアップ条件設定 


バックアップ機能❼ 


—本機からのバックアップ設定 

夕陕用する/使用しない 


上書きバックアッブ 〇 
差分バックアツ ブぬ 


バックアッブ条件れ 


基準時刻 〇 
暗号化転送む 
圧縮転送〇 


P 今すぐ/トンクアッブを開始する 
r 毎日基準時刻(ご^ックアッブを開始する 
r 毎遁 [ Bzl 曜日の基準時刻にバックアッブ 
を開始する 

F 3 時分 
广 使用する f 使用しない 
r 使用する夕使用しない 
广 使用する p 使用しない 
r 使用する 


バックアップ機能： 

LinkStation 内蔵の八ードディスクを時間設定して自動的に USB 八ードディスク、またはネット 

ワーク上の LinkStation や TeraStation にバックアップしたいときは、[使用する]を選択して、[設 

定]をクリックします。 

※パックアップ設定が登録されていないと選択できません。 

バックアップ条件： 

今すぐまたは毎日/曜日ごとにバックアップするかを選択します。 

基準時刻： 

毎日または曜日ごとにバックアップする際のパックアップ開始時刻を選択します。 

暗号化転送： 

バックアップする際データを暗号化して転送するかしないか選択します。 

※暗号化を有効にするとスループットが低下します。 

※バックアップ先が USB 八ードディスクの場合、[使用しない]にしてください。 

圧縮転送： 

バックアップする際データを圧縮してから転送するかしないか選択します。 

※ネットワーク経由でパックアップをするときに、ネットワーク帯域がせまい場合に、圧縮転 
送すると転送速度が向上することがあります（データを1つのアーカイブにしてバックアッ 
プするわけではありません）。 

※バックアップ先が USB 八ードディスクの場合、[使用しない]にしてください。 

上書きバックアップ： 

[使用する]を選択した場合、「バックアップ先フォルダ/デバイス」に 「_ backups 」 を自動生成 

します。[使用しない]を選択しが場合、「バックアップ先フォルダ/デバイス」に 「 yyyymmddhhmm 」 

形式のフォルダを自動生成します。 

※バックアップ機能を USB ディスクに対し使用する場合、 USB ディスクのフォーマット形式は 
FAT 32 又は LinkStation 用フォーマットである必要があります。また、 USB ディスクのフォー 
マット形式が FAT 32 の場合、パックアップ可能な最大ファイルサイズは 2 GB となります。 

※バックアップ実行中は LinkStation に接続されている LAN ケーブルや、 USB ディスクの取り外 
しは絶対に行わないでください。 

※バックアップ実行中は LinkStation の初期化、フォーマット、ディスクチェック、スリープタイマー 
設定、バックアップ設定、及び共有フォルダ • ユーザグループ • ユーザの追力 □ • 編集 • 削除を 
行うことができません。 

※バックアップでエラーが発生した場合は画面の指示に従い、エラーを解除する必要があります。 
同名のバックアップ元のデータがあったとき、上書きでパックアップをおこなうか、バックアッ 
プファイルを追加していくかを選択します。 

差分バックアップ： 

バックアップ元、バックアップ先の八ードディスク内のファイルの更新時刻（注意参照）を確 

認し、バックアップ先と異なるデータのみをコピーすることで作業時間を短縮できる機能を使 

用するか選択します。 

※ここでの更新時刻とは、 Windows 、 Mac パソコンで確認できる時刻ではなく 、 LinkStation 
が保存時に記録している時刻のことです。 

※上書きのみ差分バックアップできます。 
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<- 本機へのバックアップ設定 


HGLAN OKU のバックアッ 
ブフォルダを公開 
HGLAN OKU のバックアッ 
ブフオルダバスワード 



バックアップフォルダを公開 

本 LinkStation のバックアップ先として使用できる共有フォルダは 「 backups 」 フォルダのみ 
となります。 「 backups 」 フォルダを共有フォルダとして参照可能な状態にするかを設定します。 
USB ディスクに保存したデータは 「 USB 設定」- 「 USB ディスク設定」で USB ディスクを共有フォ 
ルダとして使用してバックアップデータを参照してください。 

※バックアップ機能を USB ディスクに対し使用する場合、 USB ディスクのフォーマット形式は 
FAT 32 又は LinkStation 用フォーマットである必要があります。また、 USB ディスクのフォー 
マット形式が FAT 32 の場合、パックアップ可能な最大ファイルサイズは 2 GB となります。 
※バックアップ実行中は LinkStation に接続されている LAN ケーブルや、 USB ディスクの取り 
外しは絶対に行わないでください。 

※バックアップ実行中は LinkStation の初期化、フォーマット、ディスクチェック、スリープタ 
イマー設定、バックアップ設定、及び共有フォルダ•ユーザグループ•ユーザの追加•編集 • 

削除を行うことができません。 

※バックアップでエラーが発生した場合は画面の指示に従い、エラーを解除する必要があります。 

バックアップフォルダパスワード 

本 LinkStation の 「 backups 」 フォルダにパスワードを設定します。 

ネツトワーク経由で他の Link / TeraStation から本 LinkStation にバックアップするとき、誤って 
バックアップ先に選択されないようにすることができます。 


■バックアップ設定 ❼ 

r パックアッゴ元フォルダ 

r share 
F share 

「share ▼] 

パックアッゴ設定の适加 


バックアップ設定： 

バックアップ元、バックアップ先のフォルダ、八ードディスクを選択します。 


パックアップ先フォルダ/ 
デパイス 

HD-HGLANC08@backups 

TS-TQL009®backuptest 

fTS-TGLDDA@share 

バッグ^.ブ韩定の削降 I 


f 公開する r 公開しない 

©I 
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■ Link / TeraStation 一覧 © 

名称 ip アト•レス 

09MR.TS-TQL 192.168.19.121 

TS-TGLDDA 192.168.19.174 


名称： 

ネットワークにある Link/TeraStation の名 
称一覧を表示します。 

IP アドレス： 

Link/TeraStation の IP アドレスー覧を表示し 
ます。 


スリーブ設定 
未設定/邾対応 
未設定/邾対応 


フ 1 1 —プ設定： 

スリープ設定をしているかいないかを表示し 
ます。 


■バックアップ先検索用バス ワード© 
裳 F ノブ先検索用バ 的! ^ 



バックアップ先検索用パスワード： 

ネットワーク経由で他の Link/TeraStation の共有フォルダをバックアップ先にしたい場合に入 
力します。 

他の Link/TeraStation で共有フォルダに設定されているパスワードと、この項目で入力するパ 
スワードを同一にしなければ、パスワード設定されている共有フォルダへのバックアップはで 
きません。 


■手動検索対象 IP アドレス ❼ 


検索対象 ip アドレス〇 
検索対象 ip アドレスの追加 


■検索対象 1 P アドレスー覧 ❼ 

r 192.168 .11.1 

検索対象 IP アドレスの削除 1 


手動検索対象 IP アドレス/検索対象 IP アドレスー覧： 

一覧に表示されない Link/TeraStation があった場合、または異なるネットワークセグメントに 
存在する Link/TeraStation を追加する場合は、 Link/TeraStation の IP アドレスを入力し、[検 
索対象 IP アドレスの追加 ] をクリックします。追加した Link/TeraStation を選択し[検索対象 
IP アドレスの削除]をクリックすると、登録を削除できます。 
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■ディスクチェック 

チェック対象ディスクの®択心 1内菇 HDD "3 
チェック内容適択 IH 雨？^3 


!!詈告 U 

ディスクチェックを実行する前に HD - HGLANB 05 が他の LinkStation のバッ 
クアッブデノ ^イスとして設定されていなし、ことを確認してください„ 

I シックアッブデノ ^イスとして設定されている場合はディスクチェックを実行し 
ないでください。 

1 +ャン tzj レ」 

LinkStation および USB コネクタに増設した八ードディスクをチェックします。使用している 
容量によってチェックに必要な時間は異なります （ 数十分間〜数十時間）。 

1^^ •スリープ•バックアップを設定しているときは、ディスクチェックは実行できません。 

• LinkStation のデータバックアップ先に本製品が指定されているときは、ディスク 
チェックは行わないでください。バックアツプが正常に行えません。 


■フォーマット 

フォーマット対象ディスクの遘択 （T 1内葩 HDD 3 


!!警告！！ 

フォーマットを実行する前に HD - HGLANB 05 が他の LinkStation のバックア 
シブデノ彳イスとして設定されてい饥、ことを確認してください。 

; b クアッブデ y ^イスとして設定されて L 、る場合はフォーマットを実行しない 
でくだ？〇。 

ま/■こフォーマットを実行すると保存されているゾ彳ックアッブデータも消去さ 
れます。 

フォーマットを実行する前にバックアッブデータの有無を必ず確認してくださ 


[遥折| _キャンセル I 

LinkStation および USB コネクタに増設した八ードディスクをフォーマツトします。フォーマツトを 
実行すると、データは全て消去されます。大切なデータを失うことのないようご注意ください。八ード 
ディスクの容量によってフォーマットに必要な時間は異なります（数分間）。 


•スリープ • バックアップを設定しているときは、フォーマットは実行できません。 

• LinkStation のデータバックアップ先に本製品が指定されているときは、フォーマットを 
行わないでください。バックアップが正常に行えません。またフォーマットを実行すると 
バックアツフデータも全て消去されます。ご注意ください。 
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■管理者パスワード設定 

管理者名 root (変更することはできません） 

旧管理者バスワード 心 I 

新管理者7くスワード O I 

再入力(確認用）6 I 

，結」 

管理者名： 

LinkStation を設定するためのユーザ名（変更不可）です。 

旧管理者パスワード： 

LinkStation を設定するためのパスワード（出荷時には未設定です）を入力します。 

新管理者パスワード： 

新しいパスワード（半角英数字）を入力します。 

再入力 （ 確認用）： 

確認のため、再度新しいパスワードを入力します。 


■シャットダウン 


LinkStation の電源を切るし [実行 


LinkStation の電源を切る： 

をクリックして LinkStation の電源を切ることができます。 


[実行]そ 

I 弓 • 


設定画面から LinkStation の電源を ON にすることはできません。電源を ON にする 
ときは、 LinkStation の電源スイッチを押してください。 


スリープ機能設定画面でスリープ復帰時刻を設定しておくと、自動的に LinkStation 
の電源を ON にすることもできます。 【 P 52】 
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設定の手順例 


設定の手順の例を説明します。 

LinkStation の名称（ホスト名）の変更 


1 

2 


P 40 の手順で設定画面を表示します。 


.VWiuoM AimkmIStonmf 

LinkStation 



[基本設定]をクリックします。 


3 [ LinkStation の名称設定 ] をクリックします。 


4 基本設定 

■ LinkStation の名称設定 __ [ 

LinkStation の名称 ^C[HD-HGLflN223 ^_ 

LinkStation の説明 \ (^[LinkStation )- 

cr 設定 D - 


① 新しい名称を入力します。 

② 説明を入力します。 

③ [設定]をクリックします。 


以上で LinkStation の名称（ホスト名）の変更は完了です。 


共有フォルダの作成 


1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 



[共有フォルダ設定]をクリックします。 


3 [共有フォルダ設定]をクリックします。 
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4 _ 薪 辑_右 ■.力 f ルダ谓 加_ I をクリックします。 


■新規共有フォルダ追加 

共有フォルダ 名ぬ CE 

共有フォルダの説明 》 (T 

共有フォルダの公開先 ♦ 
アクセス制限 
ゴミ箱機能 


糾限機截 
能ね 


' 使用する 
' 使用する 


: 使用しない 
， 使用し^ L 、 




① 新しく作成する共有フォルダの名称 （ 半角 
英数字12文字まで）を入力します。 

② 共有フォルダの説明を入力します。 

③ 共有フォルダを使用する 0 S を選択します。 




④[設定]をクリックします。 


以上で新しい共有フォルダの作成は完了です。 


共有フォルダのデータを誤つて消去しないために （ ゴミ箱機能の使用） 

上記設定画面で共有フォルダごとにゴミ箱機能の設定ができます （Mac OS AppleTalke 接続 
時は使用できません）。〇 S のゴミ箱と同じように、共有フォルダ内の削除されたデータは一時 
的にゴミ箱 [. trash ] フォルダに移動されます。削除したデータを元に戻したいときは、 [. trash ] 
フォルダを開いてファイルを移動させてください。 

•ゴミ箱 [. trash ] フォルダを見るには、隠しファイルもすベて表示するよう Windows 
の設定を変更する必要があります。 [ P 89] 

•フォルダごと削除した場合、ゴミ箱にはファイルが個々に展開されます。削除する 
前のフォルダ情報は失われます。 


共有フォルダを読み取 y 専用にしたいときは 

共有フォルダを以下の手順で読み取り専用にすることもできます。 

1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 

2[共有フォルダ]タブをクリックします。 

3 [共有フォルダ設定]をクリックします。 

4 読み取り専用にしたい共有フォルダを選択し、[共有フォルダ情報編集 ] をクリックします。 
5 [共有フォルダの属性]を[読取専用]に変更し、[設定]をクリックします。 

※初期設定は[書込可能]に設定されています。 

以上で設定の変更は完了です。 
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アクセス制眼の 設定 

LinkStation は、アクセスできるフォルダを設定できます。大切なデータを公開したくないとき 
などに設定ください。 

アクセス制限は、ユーザ/グループ単位で設定できます。 

ユーザ 単位でアクセス制限をしたいときは次の手順で 行って ください。 

naa Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたユーザ名 
でアクセス制限を設定することができます。 


«ユーザ単位でアクセスを制限したいとき》 



1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 



[共有フオルダ設定 ] をクリックします。 


3 [ユーザ 設定]をクリックします。 


4 


新規ユーザ追加」をクリックします。 


■新規 ユーザ 追加 ^ 

ューザ名 w CE _ ) 

バスワード (8 文字以内〉 ぬ 
バスワード(確認用〉 办 
ユーザの説明 W 


c 設定〇 



—①ユーザ名(半角英数字12文字まで)を入力します。 

ユーザ名には使用できない文字があり 
ます。 P 5 にてご確認ください。 

②パスワードを入力します。 

) 一③説明を入力します。 

—④[設定]をクリックします。 


Windows のネットワークログイン時のユーザ名、パスワードと同じユーザ名、 
パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダ 
にアクセスできません。 


また、 WindowsXP / 2000では、ネットワークログイン名が異なっていた場合、 
ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有フォ 
ルダにアクセスはできません。必ずこちらで設定したユーザ名、パスワードで 
Windows のネットワークにログインしてください。 
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[共有フオルダ設定 ] をクリックします。 


7 [共有フォルダ設定]をクリックします。 


■共有フォルダ 設定© 


ァ縱ス 


新規共有フ^ルダ迫加 


1 )— 


① アクセス制限する共有フォルダを選択します。 

② [共有フオルダ情報編集 ] をクリックします。 
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■共有フォルダ情報編集 
共有フォルダ名 W 

共有フォルダの説明り |LinkStation Share Folder 


オルダの公開先 rwin F Win / Mac r Mac 

アクセス制限機能 V 使用 ■)__^ 使用し d.、 

共有フォルダの属性 v ” 忒収*用 <=• 書込可能 

ゴミ箱機能、, r 使用する f? 使用しない 


c 設定 T% 


naa 共有フォルダを新規に作成したいとき 
は、 P 58 を参照してください。 


① [使用する]をクリックします。 

② [次へ]をクリックします。 


1 n ■共有フォルダ情報編集アクセス制限 設定® 

^ ^ 17 アクセス可矩ユーザグループ ユーザグループの説明 



① アクセスを許可するユーザにチェックマー 
クがあることを確認します。許可しないグ 
ループはクリックしてチェックマークを外 
してください。 

② [設定]をクリックします。以降は画面の 
指示にしたがって操作します。 


※ユーザとグループで同時にアクセス制限することもできます。 

※ Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、[アクセス可能ドメインユーザ]の 
一覧が追加表示されます。ドメインユーザ名でアクセス制限することもできます 。 Micosoft 
ネットワークドメインでログオンするには、[ドメイン名設定]、 [ PDC ホスト名設定]を設定 
する必要があります。 【 P 44】 


以上で ユーザ 単位でのアクセス制限の設定は完了です。 
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グループ単位でアクセス制限をしたいときは次の手順で行ってください。 


«グループ単位でアクセスを制限したいとき》 



丄 P 60 の1〜5の手順でユーザを作成します。 

2 



[共有フォルダ設定]をクリックします。 


[ ユーザグループ設定 ] をクリック表示します。 


4 _新規ヴル-ゴ追加」をクリック表示します0 


1 新規グループ追加 


グルーブ名 W C 

グルーブの説明 1 « ( 


) - 




dm> 


① 新しく作成するグループの名称（半角英数字 
12文字まで）を入力します。 

mmi グループ名には使用できない文字が 
あります。 P 5 にてご確認ください。 

② 新しく作成するグループの説明を入力します。 

③ グループに所属させるユーザをクリックし、 
チ エツ マークを表示させます。 

④ [設定]をクリックします。 
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[共有フォルダ設定]をクリックします。 


7 [ 共有フォルダ設定 ] をクリックします。 



I 新規共有フ: t ルダ迫加 i f 共有フォルダ牾報編集 I ) #有フ分ルザ肖 i 縣 | 


① アクセス制限する共有フォルダを選択します。 

② [ 共有フォルダ情報編集 ] をクリックします。 


9 


■共有フォルダ情報編集 
共有 フォルダ名 《 


共有フオルダの説明わ (HD-LAN Share Folder 
共有フォルダの公開 先*' 「Win Win / Mac 广 Mac 

アクセス制限機能 使用する ) ― r 使用し/ ~j い 

共有フォルダの属性、ゥ ^ <=■ 書込可能 

ゴミ箱機能心 使用する F 使用しない 




rwB 共有フォルダを新規に作成したいとき 
は、 P 58 を参照してください。 


① [使用する]をクリックします。 

② [次へ]をクリックします。 
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有フォルダ情報編集アクセス制限 設定© 

ーザグループ ユーザグルーブの Ift 明 

■- I -- : 1.:ド： ■ 



din 


① アクセスを許可するグループにチェック 
マークがあることを確認します。許可しな 
いグループはクリックしてチェック マー 
クを外してください。 

② [設定]をクリックします。以降は画面の 
指示にしたがつて操作します。 


※ユーザとグループで同時にアクセス制限することもできます。 

※ Macintosh ユーザや FTP ユーザに対してのアクセス制限を設定するときは、ユーザ単位 
で設定してください 【 P 60】。 グループ単位で設定すると、アクセス制限した共有フォルダ 
にアクセスできないことがあります。 


以上でグループ単位でのアクセス制限の設定は完了です。 
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スリープ機能を使用する 


1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 



[メンテナンス]をクリックします。 


3 [スリープ設定]をクリックします。 


4- ■スリーブ設定 

スリーブ機能 r . 使用する > 

■スリーブ条件設定 


スリーブ開始時刻 W 

1 ~ ZI 時 1」 分 


スリーブ復帰時刻 W 

1 時I 1 卜」分 



"警告!！ 

スリーブを設定する前に HD - HGLANB 05 が他の LinkStation のバックアッ 
ブデ/、イスとして設定されてい饥、ことを確認してこ•さい. 

) くツグアツブデ/、イスとして設^されて L 、る塲合はスリーブを設定しな L 、でく 

だ 31、. 


① [使用する]をクリックします。 

② 電源を OFF にするスリープ開始時刻、電源 
を ON にするスリープ復帰時刻を設定します。 

③ [設定]をクリックします。 


以上でスリープの設定は完了です。 


設定した時刻になると強制的に LinkStation の電源が OFF になります。 
設定した時刻に LinkStation にアクセスしないようご注意ください。 
データの 保存中 （ または コピー 中）の場合、 データが 消失します。 
naa スリープ設定時、スリープ中は次のようにランプが点灯します。 

«スリープ設定時》 «スリープ中》 
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LinkStation のハードディスクをチェックする 

• LinkStation および USB コネクタに増設した八ードディスク内のデータをチェックします。 

異常があったときには自動的に修復します。チェックには数十分間〜数十時間かかります。 
•チェック中は LinkStation の共有フォルダを利用できません。 

•チェック中は LinkStation の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 



[メンテナンス]をクリックします。 


3 [ディスクチェック]をクリックします。 


4, ■ディスクチェック I ' 

r チ1ツク対象デイスクの遘択 W | 1内 5SHDD ~~3 

チェック内容遘択 WV I |通*チ1ックゼ 



① チェックを行う八ードディスクとチェック 
内容を選択します。 

② [選択]をクリックします。 


!!飽！ 

デイスクチエツ％実行する前に HD-HQLANB05 が他の LinkStation のバ 
ックアッブデ/ W スとして跪され TL 、な L 、ことを確認してください。 

I トメクアツブデゾ W スとして設叙れて L 、る場合はディスクチェックを剪^ 
如でくだ？1、. 


ディスクチェック中、 HD-HGUNB05 には一切7ケ tXC きません。 
この掻作には数十分間〜数十時間必要です。 

ディスクにエラーが発見された場合、自動的に修復します。 

またチ：！:ック終了後、自動的に叩-阳1^陬05の再_を B 、ます. 
ディスクのチェックを実行しますか？ 


( 実行])キゲ /17 I し」 


③[実行]をクリックします。以降は画面の 
指示にしたがつて操作します。 


チェック中は、 LinkStation の DISK FULL ランプが点滅しています。チェック 
が終わると自動的に LinkStation が再起動します （ 電源ランプが点滅します）。 


6電源ランプが点滅から点灯に変わったら、 [ TOP ] をクリックします。 


以上で八ードディスクのチェックは完了です。 
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LinkStation のハードディスクをフォーマツトする 

• LinkStation および USB コネクタに増設したの八ードディスクのデータ、共有フォルダ 
に関する設定が全て消去されます。誤って実行しないようご注意ください。フォーマット 
には数分かかります。 

•フォーマット中は LinkStation の共有フォルダを利用できません。 

• フオーマツト中は LinkStation の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 


1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 


2 



[メンテナンス]をクリックします。 


3 [フォーマツト]をクリックします。 


4 


■フォーマット r- — 

フォーマット対象ディスクの遘択 vjC 1内苗 __rl 


十 


"窖剖 

フォーマットを実行する前に HD~HGLANB 肋が他の Un 
アッブデノ W スとしてれていなI、ことを It 器してく 
バックアツブデバイスとして設定さ n ている塔含はフォ- 


ILinkStation のバック 
，てぱさい • 

7ォーマットを実行し^い 
フォーマットを実行すると.保存されているバッグ？ッブデー知消^ 
マットを実行する前口 b クアッブデー5?の有期を必す確 3U てぐミ 


_氣糊に撕 U51、 で下？I、 

i たフォーマツI令了後，自動的【こ HD-HGLANB05 の再起動€行\ぼ t. 
一-…-消すことはできません， 


① フォーマツトを行う八ードディスクを選択 
します。 

② [選択]をクリックします。 


③[実行]をクリックします。以降は画面の 
指示にしたがつて操作します。 


フォーマツト中は、 LinkStation の DISK FULL ランプが点滅しています。フォーマツ 
卜が終わると自動的に LinkStation が再起動します （ 電源ランプが点滅します）。 


naa フォーマツトの所要時間は八ードディスクの容量によって異なります。 


80 GB :約2分 
1 20 GB : 約2〜3分 
160 GB : 約3〜4分 
250 GB : 約4〜5分 


左記の数値は、[内蔵 HDD ] を選択して、[実行]をクリック 
してからフォーマットの完了、および LinkStation が再起動 
を完了するまでの時間のめやすです。 [ USB ディスク]を選 
択した場合、数時間〜数十時間必要です。 


5電源ランプが点滅から点灯に変わったら、 [ TOP ] をクリックします。 

以上で八ードディスクのフォーマットは完了です。 
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LinkStation の管理者パスワードを変更する 


1 

2 


P 40 の手順で設定画面を表示します。 



[メンテナンス]をクリックします。 


3 [管理者パスワード設定]をクリックします。 


4 


■管理者 パスワード設定 


rojt (変更することはできません〉 

r I ヽ 


旧管理者バス ワード。 


r ^ 


新管理者バス ワードれ 


1- 


再入力(5¢認用〉 W 


I- J 



C 


以上で管理者パスワードの設定は完了です。 


① 旧管理者パスワード （ 出荷時設定は空白）、 
新管理者パスワード、再度新管理者パス 
ワードを入力します。 

② [設定]をクリックします。 


設定の初期化手順 


LinkStation の設定を出荷時に戻したいときは、 LinkStation 動作時（電源ランプ点灯）に背面 
の初期化スイツチを押してください。 



初期化スイッチ 

ボールペンの先などで3秒間押し続けると、本製品 
の設定内容が出荷時設定に変更されます。 


naa 初期化される設定は、次の通りです。 

LinkStation 名称/説明、 NTP 機能、 IP アドレス、 WINS サーバの IP アドレス、ューザ/グルー 
フ、 ワークグループ名/ドメイン名、管理者パスワード、共有フォルダの説明/ゴミ箱機能/ア 
クセス制限、バックアップ/スリープ設定、 PCast 、 その他 LinkStation のバックアップフォル 
ダを非公開に 、 USB HDD を公開に設定されます。 


※八ードディスクにあるデータ、およびフォルダは初期化されません。データやフォルダを 
消去したいときは、 P 66 を参照してフォーマツトしてください。 
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バックアップ 


パソコンのデータをバックアップする （ WindowsXP /2000/ Me /98 SE /98) 

パソコンのデータを LinkStation にバックアップするときは、簡単バックアップのマニュアルを参照 
して簡単バックアップを使用してください。マニュアルを読むには、簡単セットアップで[簡単バッ 
クアップのマニュアルを見る]を選択して、[開始]をクリックします。 

Li nation のデータをバックアップする 

LinkStation の設定画面で、 LinkStation の共有フォルダ単位でパックアップを行うことができます。 

•バックアップを設定する 


1[メンテナンス]-[バックアップ設定]をクリックします。 

I T 5 M ネットワーク上の Link/TeraStation を検索するため、画面の表示には10秒程度 
必要です。 


2 


■バックアップ設定 ❿ 


厂 パックアッゴ元フ^ルダ 

パククアップ先フォルタV 
デパイス 

厂 share 

HD-HQLANC08@backups 

厂 share 

TS-TQL009@backuptest 

| share ▼! 

|TS-TQLDDA@share jJ 、 

パックアッヴ設定の适加 | 

T-om 1 


①バックアップ元とバックアップ先フォルダ 
を選択し、[バックアップ設定の追加]を 
クリックします。 


r«a •バックアップ元フォルダには第二階層のフォルダまで登録できます。ただし、 
共有フォルダ名を含め、80文字以上のフォルダは選択できません。 

• 同ーネットワーク外にある Link/TeraStation をバックアップ先として設定す 
る場合は、あらかじめ P 69 の手順でノ V ックアップ先として設定してください。 

• LinkStation 0 USB コネクタに接続した八ードディスクが FAT 32/1 6形式 
でフォーマットされている場合、次の制限があります。 

共有フォルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 LinkStation のバッ 
クアップ先としてお使いください。 

1ファイル 2 GB 以上のデータはバックアップできません（エラーが発生し、バックアップ 
が途中で停止することがあります）。 

MacOS X で自動作成されたファイル （. DS _ Store など）がある場合は、ファイル名に 
FAT 1 6/32形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エ 
ラーが発生し、バックアツプが途中で停止することがあります)。 


■パックアップ条件設定 

—本楼 からのバックアップ設定 

<バ ックアッブ機能。 

« ■使用する r 使用し/5い ^ 

バッケ^ッブ粂件 《 

び 今すぐバックアップを開始する 
r 毎日基準時刻にノ W クアッブを開始する 
•"毎遍 W3 曜日の基準時刻にバックアップ 
を開始する 

基準時刻 《 

F31 時 [5?] 分 

暗号化転送 W 

使用する使用しない 

圧箱 転送© 

r 使用する (5 •使用しない 

上書きバックァッブ 

r 使用する触し如 

差分バックアッブ W 

r 使用する 


—② P 53 に記載のバックアップ設定項目（実行日、 
実行時刻など）を選択し、[設定]をクリック 
します。 


HQLAN OKU® バックアッ 
ブフォルダを公開 
HGLAN OKU のバックアツ 
ブフォルダバスワード 


—本機へのバックアップ設定 

W 斤 公開する 广 公開しない 

©I 
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③[設定]をクリックします。 















•バックアップ先のフオルダを開くには 

パックアップ先のフォルダを開くには次の手順で行います。 

エクスプローラーなどでバックアップ先に指定したフォルダを開きます。 
バックアップした日時のフォルダ名で保存されています。 

例: 2003年11月7日19時00分バックアップ — フォルダ名「0311071900」 

※上書きバックアップ時は、日時のフォルダ名ではなく、 Lbackups ] 
フォルダに保存されています。 


日 - 芒 i Hd-hglanb05 
|t]-Q info 
由.■向 share 
EH _| usbdiskl 
^ 由 "ri 0311071900 


癱他の Link / TeraStation をバックアップ先にするときの設定 


バックアップ公開用（検索用）パスワードを設定している場合 

バックアップ先の共有フォルダにパスワードを設定している場合、パスワードを入力しないと 
バックアップ先として選択することはできません。パックアップを行う前に次の手順でパスワー 
ドを入力してください。 

I [メンテナンス HLink / TeraStation —覧]をクリックします。 

※ネットワーク上の Link / TeraStation を検索するため、画面の表示には10秒程度必 
要です。 


バックアップ先の Link / TeraStation に設定 
したバックアップフォルダパスワードを入力 
します。 

検索時に見つかるバックアップ先フォルダは、 
パスワードが未設定のフォルダと、認証パス 
ワードが一致したフオルダです。 


2 


■ バックアップ先検索用パスワード | 


货 ク T ノブ 先議バ （ 

画 


本 LinkStation の backups フォルダをバックアップ先とする場合、 [ メン 
テナンス]-[バックアップ設定]で、 backups フォルダの公開/非公開、公 
開用（検索用）パスワードを設定することもできます。 

卜本機への バックアップ設定 

-①[公開する]をクリックしチェックマー 

没^^ 7 ッ クを表示させます0 

CUT ) I -※ネットワーク経由で他の LinkStation か 

らのバックアップ先にするときは、パス 
ワードを設定することもできます。パス 
ワードを設定したくないときは何も入力 
しないでください。 

-②[設定]をクリックします0 
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ルータを越えた Link/TeraStation や VPN で接続されたネットワークの Link/ 
TeraStation にバックアップしたい場合 


ルータを越えた Link / TeraStation や VPN で接続されたネットワークの Link / TeraStation に 
バックアップするときは、バックアップを行う前に次の手順で Link / TeraStation の IP アドレス 
を入力してください。 

1[メンテナンス HLink / TeraStation —覧]をクリックします。 

※ネットワーク上の Link/TeraStation を検索するため、画面の表示には10秒程度必 
要です。 


バックアップ先の Link/TeraStation の IP ア 
ドレスを入力し、 [ 検索対象 IP アドレスの追加] 
をクリックします。 


Iisaa [メンテナンス]- [ Link/TeraStation —覧]では、ネットワークにある Link / TeraSta - 
tion の一覧が表示されます。一覧画面では、 Link/TeraStation 名とスリープ設定され 
ているかを確認することができます。 


2 


■手勖検索対象 ip アドレス 」 



検索対象 IP アドレス 《 1 


, 

検索対象 IP アドレスの适加 



以下の条件の方は上記の設定は必要ありません。 P 68 の手順でバックアップを行ってください。 
•バックアップ先に他の Link/TeraStation を使用しない 

•バックアップ先の Link/TeraStation に検索バックアップ公開用パスワードを設定していない 

•バックアップ先にルータを越えた Link/TeraStation や VPN で接続されたネットワーク 
の Link/TeraStation を使用しない 


• Link/TeraStation のデータを他の Link/TeraStation にバックアップするときは、2つの 
Link/TeraStation のイーサネットフレー厶サイズを同じ値に設定してください。 【 P 44】 イー 
サネットフレームサイズが異なる場合、 正常にバックアップできないことがあります。 
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FTP サーバ機能を使うとき 


LinkStation を FTP サーバとして使用したいときは、次の手順で行います。 

naa FTP サーバ機能は、既に FTP クライアントソフトウェアを持っていて、 FTP サーバを利用 
したことがある方を対象にしています。通常は FTP サーバ機能を使用する必要はありません。 


1 P 40 の手順で設定画面を表示します。 


2 



[ネットワーク設定]をクリックします。 


3 [ FTP 設定]をクリックします。 


Anonymous ( 匿名）で FTP サーバ機能を使用したいとき 
※簡易的な FTP サーバとして使用するときに便利です。 


ネットワーク設定 


■ FTP 設定 


FTP サーバ機能 灼 

FTP アクセス ユーザ W 

f 使用する、「使用しない | 
r 登録ユーザ^•匿名ユーザ） 

公 関 共有 フォルダ® 

share ) - 

匿名 ユーザ属性 ❼ 

O ' 読 取専用 戊 書込 可能^) 


CM) 


以上で FTP サーバ機能の設定は完了です。 


① [使用する]をクリックします。 

② [匿名ユーザ]をクリックします。 

③ FTP で公開する共有フォルダを選択します。 

④ 読取専用にするか書込可能にするかを選択 
します。 

⑤ [設定]をクリックします。 


FTP クライアントソフトウェアて LinkStation にアクセスするには 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、以下の項目を設定してください. 

-ホスト名 LinkStation の IP アドレス (P40) 

-ユー名 anonymous 

•パスワードお客様の電子メールアドレス 

※ FTP クライアントソフトウェアの使い方についてはソフトウェアのヘルプを参照ください。 
※ LinkStation に接続した USB 八ードディスクは、 FTP で見ることはできません。 
※インターネットに FTP サーバを公開したいときは、ルータに付属のマニュアルをよ 
く読みファイアウォールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 
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LinkStation に登録したユーザ名、パスワードで FTP サーバ機能を使用したいとき 


ネットワーク設定 


■ FTP 設定 



FTP サーバ 機能 ® 

FTP ァ ユーザ© 

P 使用する 1 广 使用し饥、 

r 匿名ユーザ 

匿名 ユーザ ^ 

公開共有フォルダ W 

1 一 」 ■ 

匿名ユーザ 属性 W 

r 読 取 専用 f 書込可能 

_ 

■ 登録ユーザ公開共有フォルダ 設定 ® 

厂 共有フォルダ名 

ァ益ス 

共有フ^ルダの説明 

(^\ are 

HD-LAN Share Folder 

1 r are-mac 

HD-LAN Mac Share Folder 


Clp 


① [使用する]をクリックします。 

② [登録ユーザ]をクリックします。 

③ FTP で公開する共有フォルダを選択します。 

④ [設定]をクリックします。 


以上で FTP サーバ機能の設定は完了です。 


FTP クライアントソフトウェアて LinkStation にアクセスするには 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、以下の項目を設定してください. 

-ホスト名 LinkStation の IP アドレス (P40) 

• ユーザ名 LinkStation に登録しているユーザ名 (P60) 

• パスワード LinkStation に登録しているパスワード (P60) 

※「丁卩クライアントソフトウェアの使い方についてはソフトウェアのヘルプを参照ください。 
※UnkStatjon に接続した US 巳八ードディスクは、 FTP で見ることはできません。 
※LinkStation の設定で共有フォルダが読取専用になっていた場合、 FTP でも書き込 
むことはできません。 

※UnkStatjon の設定でアクセスが禁止されているユーザ名からは FTP でもアクセス 
できません。 

※ドメインでネットワークに参加している場合、ドメインユーザは FTP T LinkSta¬ 
tion にアクセスすることはできません。 

※インターネットに FTP サーバを公開したいときは、ルータに付属のマニュアルをよ 
く読みファイアウォールおよびセキュリテイ設定を必ずしてください。 
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ド/インてネットワークに参加させるとき 


LinkStation をドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行います。 

naa ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには 、 Microsoft 
ネットワークドメインについて、ある程度精通している必要があります。 


1ドメインコントローラ上で LinkStation のコンピュータアカウントを作成します。 

《「 Windows 2000以前のコンピュータにこのアカウントを許可」のチェックボックス 
がある場合は、チェックを入れてください。 


2 LinkStation の設定画面で[ネットワーク設定]- [ ワークグループ/ドメイン 
設定]をクリックします。 


^ ネットヮ ーク設定 

■ Microsoft ネットワ ■— ク設定 

ネットワーク参加 方法れ （'ワークグルーブドメイン 


ワークグルーブ名 設定ね {workgroup 



WINS サーバ設定 r; 戊 指定する 广 指定しない 


WINS サーバの IP アドレス わ IP アドレス; 1192.168.19 _ 144 

fel - 


① ドメイン名と PDC ホスト名を入力します。 

② [設定]をクリックします。 


4取得されたユーザ情報が表示されたら、内容を確認して[設定]をクリックします。 


• LinkStation の名称 （ P 42) を変更すると、ドメインでネットワークに参加できなくなり 
ます。その場合は、上記の手順を再度行ってください。 

• LinkStation に追加されるドメインユーザは、 LinkStation がドメインでネットワークに 
参加した時点のものです。その後、ドメインコントローラ上でユーザ設定が変更されても、 
LinkStation には反映されません。変更された情報を反映するには、 LinkStation のコン 
ピュータアカウントをリセットして上記の手順2以降を再度実行してください。 

naa •取得したドメインユーザー覧は、 LinkStation の[共有フォルダ設定]-[ドメインユーザ 
一覧]画面 ( P 48) で確認できます。 

•取得したドメインユーザで共有フォルダのアクセス制限をすることができます。 


以上で設定は完了です。 
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Jumbo Frame て転送するとき 


転送の効率を向上させたいときは、 P44 に記載の設定画面でイーサネットフレームサイズ （1 回で 
転送できるデータの最大サイズ）を Jumbo Frame(4100bytes/7418bytes) に変更してください。 

•Jumbo Frame (4100 bytes / 7418 bytes ) を使用して 、 LinkStation に八ブを接続する 
場合 、 Jumbo Frame 非対応のスイッチング八ブは使用しないでください。使用すると 
データの転送ができなくなります。 

•Jumbo Frame (4100 bytes / 7418 bytes ) を使用するには、パソコン （ LAN アダプタ） 
および通信経路上の機器 （ スイッチング八ブなど）が Jumbo Frame に対応している必要 
があります。非対応の機器があったときは、通常 （1518 bytes ) の転送が行われます。 


接続機器 

対応 

本製 

! 

Jumbc 

4100/ 

品 t 

[ ラ ^^^ 1 _ 

)Frame Jumbo Frame 

7418 設定対応スイッチング八ブ 

S 

Jumbo 
対応パ、- 

Frame 

ノコン 

〇 

Jumbo Frame 

(4100bytes/7418bytes) 

で転送が行われます。 

本製 i 

Jumbc 

4100/ 

)Frame Jumbo Frame 、 

7418 設定対応スイッチング八ブ : 

S 

Jumbo 
作対応ノ 

Frame 

r ノコン 

A 

通常 (1518bytes) で 
転送が行われます。 

本製 i 

Jumbc 

4100/ 

品 | 

)Frame Jumbo Frame 、 

7418 設定非対応スイッチング八ブ : 

S 

Jumbo 
洋対応ノ 

Frame 

r ノコン 

A 

通常 (1518bytes) で 
転送が行われます。 

本製 i 

< 

Jumbc 

4100/ 

品 今 1 

1 ノ ^^^^ 1 ㈣ 

)Frame Jumbo Frame 、 

7418 設定非対応スイッチング八ブ ; 

S 

Jumbo 

讨応パ ゞ 

Frame 

/コン 

X 

転送することはできま 
せん。ご注意ください。 
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付録 


出荷時設定 


LinkStation は出荷時に以下のように初期設定されています。 


❿ 管理者名： root (変更不可） 

癱パスワード：設定されていません。 

•共有フォルダ： share(Windows & Macintosh 共用）、 share-mac (Macintosh 専用） 

※共有フォルダのゴミ箱機能は「未使用」に設定されています。 

• DHCP クライアント 

DHCP サーバがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アドレス： 192.168.11 .150 
ネットマスク： 255.255 .255.0 
•登録グループ 

初期設定にて既に LinkStation には、デフォルトグループ （ hdusers ) が登録されています 0 
編集、削除はできません。 

• Microsoft ネットワークワークグループ設定 
WORKGROUP 

※簡単セットアップを実行すると、設定を行うパソコンのワークグループと同じワークグループ 
になります。） 

• AppleShare ネットワークゾーン設定 
なし（空白） 

癱イ _ サネットフレ _ 厶サイズ 
151 8 bytes 

• FTP サーバ 機能 
使用しない 

❿ 時刻 

2003年11月1日 

※簡単セットアップを実行すると、設定を行うパソコンの時刻に更新されます。 

❿ NTP 機能 
使用しない 



I 


• USB ディスク（共有フォルダとして） 

使用ォる 

※ USB ディスクのゴミ箱機能は「未使用」に設定されています。 

•プリンタ共有機能 
使用する 

•バックアップフォルダ 
非公開 

naa 出荷時設定に戻すときは、 P 67 「設定の初期化手順」を参照くださし、。 
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E3 


たときは 


r « a 最新の Q & A の情報は、弊社ホー厶ぺージ （ buffalo . jp ) をご参照ください。 


LinkStation を設定するためのパス 1 7— ドを忘れた 

LinkStation 背面の設定初期化スイツチを押すことで出荷時設定に戻すことができます。 【 P 67】 
出荷時設定に戻した後に再度パスワードの設定を行ってください。 

※初期化スイッチを押すとパスワード以外の設定も初期化されます。 


Macintosh と Windows て共有したファイルやフォルダ名に文字化けが発生する 


Macintosh と Windows で共有するときは、全角文字が正常に表示されないことがあります。 [ P 5] 


Macintosh T フアイルが見えない 


Macintosh では半角32文字以上の名前のファイルを見ることはできません。 Windows と 
Macintosh でファイル共有するときは半角文字32文字以内にしてください。 

またファイルの容量が 2 GB 以上の場合も、 Macintosh で見えないことがあります。 


フアイルの操作（コピー/消去/移動）がてきなくなつた 

ファイル名が非常に長いと〇 S によっては、ファイルの操作ができないことがあります。 


共有フォルダやファイルに属性を設定てきない 


LinkStation に作成した共有フォルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはでき 
ません。 


作成した覚えのないフアイルが生成されている 


Macintosh からアクセスされた共有フォルダには情報ファイルが自動的に生成されることがあ 
ります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできなくなることが 
ありますのでご注意ください。 


LinkStation が DHCP クライアントとして動作していない 


LinkStation の電源スイッチを ON にしてから LAN ケーブルを接続すると固定 IP アドレス （ 出荷時 
192.168 .11.150) で LinkStation は動作します。 

LAN ケーブルを接続してから LinkStation の電源スイッチを〇 N にしてください。 


LinkStation に内蔵されているハードディスクの0転が停止しない 


LinkStation には、30分アクセスがないと自動的に八ードディスクの回転を停止する機能があり 
ますが、次の環境では回転が停止しないことがあります。 

•—部のパソコン （ Macintosh など）で共有フォルダをマウントしていると、定期的に八ードディスク 
にアクセスするため回転が停止しないことがあります。 

• LinkStation にプリンタを接続している場合、プリンタと通信しているため回転が停止しない 
ことがあります。 
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ブラウザで設定画面を表示てきない，正常に表示されない 


LAN ケーブルが接続されていない 

LinkStation の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

LinkStation の電源が OFF になっている 

LinkStation の電源ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 LinkStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面は表示され 
ません。 


• ネットワークアダプタが正常にインス!ルされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

•「 HDD エラー」と表示され、何も設定ができない 
画面の指示に従って LinkStation を再起動してください。再起動しても同じ画面が表示される 
ときは、画面の指示に従って八ードディスク情報の再構成、またはフォーマットしてくださし、。 

•ブラウザの設定で、プロキシが有効に設定されている 
ブラウザのヘルプを参照してプロキシを使用せずに直接接続するように設定を変更してください。 

ここでは 、 Internet Explorer 6 のプロキシを無効にする設定例を説明します。 


< Internet Explorer6 の例 > 

1 Internet Explorer を起動します 0 

2 メニューから[ツール]-[インターネツトオプション]を選択します。 



I 



①[接続]をクリックします。 


② [ LAN の設定]をクリックします。 
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① [プロキシサーバー]のチェックボックスに 
チェックマークが無いことをご確認くださ 
い。チェックマークがあるときは、クリック 
してチェックマークを消してください （ ※）。 

② [0 K ] をクリックします。 


以上でプロキシを無効にできました。 

プロバイダの指示でプロキシを有効にしなければ、インターネットを閲覧できないときは、 
LinkStation の設定を完了した後に、プロキシを有効に戻してください。 

※[プロキシサーバー]のチェックマークを外したくないときは 
1■[プロキシサーバー]欄の[詳細]をクリックします。 

2.[次で始まるアドレスにはプロキシを使わない]欄に P 40 手順2で確認できる LinkStation の 
IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリックします。 
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LinkStation の DIAG ランプが点滅したままの状態が続く 


LinkStation に異常があるとき DIAG ランプが点滅した状態のままになります。点滅は、電源 OFF 
時に電源スイッチを押すまで繰り返されます。点滅のしかたによって異常の種類が分かります。 

3回連続点滅を繰り返す： 

八ードディスクのパーティションに異常があります。設定画面の指示に従って八ードディスク 
情報の再構成、またはフォーマットしてくださしヽ。完了後、 LinkStation は自動的に再起動します。 

4回連続点滅を繰り返す： 

ファンに異常があります。 

ファンの通風に邪魔になっているものがないかご確認ください。ファンが停止していると LinkStation 
は起動しません。ご確認後も再現するときは修理センターへお送りください。 

【別紙「はじめにお読みください」】 

5回連続点滅を繰り返す： 

Flash ROM の内容 （ データ）に異常があります。 

電源スイッチを押して LinkStation を再起動しても再現するときは修理センターへお送りください。 
【別紙「はじめにお読みください」】 

6回連続点滅を繰り返す： 

八ードディスクが正常に認識されていません。 

電源スイッチを押して LinkStation を再起動しても再現するときは、修理センターへお送りください。 
【別紙「はじめにお読みください」】 

7回連続点滅を繰り返す： 

RAM • LAN • 八ードディスクコントローラーに異常があります。 

電源スイッチを押して LinkStation を再起動しても再現するときは修理センターへお送りください。 
【別紙「はじめにお読みください」】 

※〇丨八〇ランプは、設定初期化時、ファー厶ウェアアップデート時に電源ランプ 、 DISK FULL ランプ 
と同時に点滅します。設定初期化時、ファームウエアアップデート時は、絶対に電源スイッチを OFF 
にしないでください。 
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IP 設定ユーテイリテイなどて LinkStation が認識てきない 


付属ユーテイリテイのバージョンが古い 

最新のユーテイリテイを弊社ホー厶ページ （ buffalo . jp ) からダウンロードし、インス!ルして 
ください。パージョンが古いと最新の〇 S に対応していないことがあります。 

LAN ケーブルが接続されていない 

LinkStation の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 


• LinkStation の電源が OFF になっている 

LinkStation の電源ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

-パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 LinkStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面を表示させ 
ることはできません。 

• ネットワークアダプタが正常にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

• LinkStation の IP アドレスと他のネットワーク機器の IP アドレスが競合している 
お使いのネットワークに DHCP サーバが無い場合、 LinkStation の IP アドレスは 
192.16 8.11.1 50に固定されます。この IP アドレスが他の機器で使用していると認識できません。 

ここでは、パソコン本体の IP アドレスを確認する手順を説明します。同じ IP アドレスが使用されて 
いたときは、別のパソコンから P 26 を参照して LinkStation の IP アドレスを変更してください。 

< WindowsXP / 2000 / NT 4.0 での IP アドレス確認手順例> 

1以下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。 

WindowsXP / 2000:[スタートト [( すべての）プログラム ]-[ アクセサリ ]-[ コマンドプロンプト] 
を選択します。 

WindowsNT 4.0 :[スタート]- [ プログラム]- [ コマンドプロンプト]を選択します。 

2 画面に 「 C :¥>」 と表示されます。 

HPCONFIG /ALLj と入力し、く ENTER〉 キーを押します。 

1 「 IPAdress 」 欄に、 IP アドレスが表示されます 0 


Ethernet adapter 口ーカルエリア接続 

IP address (192.168.0.2) —— パソコンの IP アドレス 

Subnet Mask : 255.255 .255.0 

Connection-soecific DNS Suffix : 
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< WindowsMe /98 SE /98/95 での IP アドレス確認手順例 > 

1 [ スタート]- [ ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「 WINIPCFG 」 と入力し、 [0 K ] をクリックします。 



① お使いのネットワークアダプタを選択します。 

② IP アドレスが表示されます。 


< Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 での IP アドレス確認手順例> 


1アップルメニューから[コントロールパネル HTCP / IP ] をクリックします。 


2 



ip アドレスが表示されます。 


< Mac OS X 1 0.0.4 での IP アドレス確認手順例> 


1[アップルメニュー]- [ システム環境設定…]をクリックします。 
2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 


• •0 糸 7 k 口一^ 0 

堪所 

表示 H|. - 

IMPHH FPPdC [ AppleTalk f フロ參シ ] 

Sit - '手入力 ^ 

G パレス —） - IP アドレスが表示されます。 

サブ丰ットマスク 255.25 5.2SS.0 
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< Mac OS X 10.3 〜 10.4 での IP アドレス確認手順例 > 


1[アップルメニュー]- [ システム環境設定…]をクリックします。 

2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 

[ 内蔵 Ethernet ] を選択します 0 


IP アドレスが表示されます。 
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Tim Eiherwi ttH 在尸クテイフ f. IP アドレス192.168.1130<«； 
6 内蔵 Ethernet *されています • •内インターネットに赛«|してい 
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表示： f 内蔵 Rherntt 




AppleTalk プロキシ Ether 


IPv4 を設定： DHCP サーバを参照 


IP アドレス：192.168 .11.9 


サブネットマスク： 
ルータ： 
DNS サーバ： 


泌費な場合} 

(オプシ3ン） 


檐索ド乂イン： 

IPv6 アドレス： fe80:0000:0000:0000:0230:65ff:fedl:a790 


d 1 


変更できないよ3にす$にはカギ耷クリックします。 (7 
































• Windows またはソフトのファイアウォール機能がはたらいている 
ファイアウォールの機能が有効となっている場合、 LinkStation が認識できないことがあります。 
この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、ファイアウォールを設定しているソフトを 
アンインストールしてください。設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせ 
ください。 

【 Windows のファイアウォール機能の場合】 

Windows によっては、ファイアウォールの設定によって付属のユーテイリテイが使用できない 
ことがあります。ファイアウォール機能を無効にしてください。設定の変更手順は Windows 
によつて異なります。詳しくは Windows のヘルプをご参照ください。 


【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2004がインストールされている場合】 

以下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

1■[スター ト] 一 [(すべての）プログラム] 一 [トレンドマイクロ ウイルスバスター 200 4] — [メイン 
画面]を選択します。 

2. 右側にある[パーソナルファイアウォール]タブをクリックします。 

3. [パーソナルファイアウォール設定]をクリックします。 

4. [パーソナルファイアウォールを有効にする]をクリックし、チェックマークを非表示にします。 

5. [適用]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 


【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2003がインストールされている場合】 
以下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 


1■[スタート]一[(すべての）プログラム]一[トレンドマイクロウイルスバスター 200 3] — [ウイルス 
パスター 2003操作]を選択します。 

2. 「ウィルスバスター 2003操作画面」が起動したら、[プロフェッショナル]タブをクリックします。 

3. 右側に表示されている[緊急ロック]ボタンをクリックし、「緊急ロックがオフになりました」と 
表示されることを確認して、[〇 K ] をクリックします。 

4. [無線 LAN モード]ボタンに x 印が ついている ことを確認します。 x 印が ついていない 場合は、 
[無線 LAN モード]ボタンをクリックして無線 LAN モードを OFF にしてください。 
ここまでの設定ができたら、「ウィルスバスター 2003操作画面」を閉じます。 

5. [スタート]一[(すべての）プログラム]一[トレンドマイクロウイルスバスター200 3] — [ウイルス 
パスター 2003設定]を選択します。 

「 LAN にプロキシサーバーを使用する」がチェックされていない場合は、設定完了です。 
チェックされている場合は、[詳細設定]をクリックして、手順6以降に進みます。 

6. 「ウィルスパスター 2003操作画面」が起動したら、[パーソナルファイアウォール]-[セキュ 
リティレベル]内にある「パーソナルファイアウォールを有効にする」のチェックマークを 
外し、[適用]をクリックします。 
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以上で設定は完了です。 
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【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2002がインストールされている場合】 

「パーソナルファイアウォール機能」を無効にした状態でご利用になるか、手動設定で LinkStation 
の IP アドレスを「信頼するコンピュータ」として登録してください。詳細は、以下を参照してください。 

[パーソナルファイアウォール機能を無効にする方法] 

1■[スタート]一[(すべての）プログラム]一[トレンドマイクロウイルスバスター 200 2] — [ウイルス 
パスター 2002設定]を選択します。 

※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバスターアイコンを 
右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。 

2. ウイルスバスター 2002操作画面内のクイック設定より、「パーソナルファイアウォール」 
のチェックマークを外し、[適用]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 

[ LinkStation の IP アドレスを登録する方法] 

1■[スタート]一[(すべての）プログラム]一[トレンドマイクロウイルスバスター 200 2] — [ウイルス 
パスター 2002設定]を選択します。 

※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバスターアイコンを 
右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。 

2. ウイルスバスター2002の設定画面の左側のメニューから「パーソナルファイアウォール」一 
「信頼するコンピュータ」を選択します。 

3. 「信頼するコンピュータ」欄にネットワークアダプタが表示されますので、チェックを入れて 
[適用]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 

【 Norton Internet Security 2004がインストールされている場合】 

以下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

1 . [スタート]-[(すべての）プログラム ]- [Norton Internet Security Professional]-[Norton 
Internet Security Professional ] を選択し衣す 0 

2. [ファイアウォール]をクリックします。 

3■[無効にする]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 


LinkStation の共有フォルダにアクセスてきない 


設定画面で共有フォルダのアクセス権を設定すると、許可したユーザからのみアクセスできるよう 
になります。許可していないユーザをアクセスできるようにするには設定を変更してください。 

Windows のネットワークにログインしたユーザ名、パスワードが、 LinkStation の共有フォルダ 
に設定されているユーザ名、パスワードと同一のものでないと共有フォルダにアクセスすること 
はできません。 


WindowsMe /98 SE /98/95 をお使いの場合、ログオンするネットワークの設定がファミリー 
ロ グオンになって いると 共有フォルダに アクセスできません。 そのようなときは次の手順で口 
グオンするネットワークを設定してください。 


1[ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニュー 
から [プロパティ] をクリックします。 
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2 [ 優先的にログオンするネットワーク ( Windows 95 では「優先的にログオンする」 ）] 
から 「 Microsoft ネットワーククライアント」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

※選択肢に 「 Microsoft ネットワーククライアント」が無い場合は、[追加]一[クライ 
アント]- [ Microsoft ネットワーククライアント] 一 [0 K ] をクリックしてくださし、。 
Windows の CD - ROM が要求されるメッセージが表示されたら画面の指示に従って 
CD - ROM ドライブに CD を挿入してください。 

以上でログオンするネットワークの設定は完了です。 


• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 をお使いの場合、ユーザ名とパスワードの入力を求める画面が表 
示されますが、入力しても共有フォルダにはアクセスできません。必ず、 LinkStation の共有フォ 
ルダに設定されているユーザ名、パスワードで Windows にログインしてください。 

ここでは、ネットワークログイン名とパスワードの作成の手順を説明します。 

< WindowsXP でのユーザ名とパスワード作成手順例> 

1[スタート]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 [ユーザーアカウント]アイコンをダブルクリックします。 


3 [新しいアカウントを作成する]をクリックします。 

4 [新しいアカウントの名前の入力]に、 LinkStation の共有フォルダに設定した 
ユーザ名と同じユーザ名を入力し、[次へ]をクリックします。 
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5 [コンピュータの管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリックします。 

6 「変更するアカウントを選びます」から、新しく作成したアカウントをクリック 
します。 


7 [パスワードを作成する]をクリックします。 

8 [新しいパスワードの入力]に、 LinkStation の共有フォルダに設定したパス 
ワードと同じパスワードを入力し、[パスワードを作成]をクリックします。 
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< Windows 2000でのユーザ名とパスワード作成手順例> 


1[スタート]- [ 設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ユーザーとパスワード]アイコンをダブルクリックします。 

3 [追加]をクリックします。 

4 [ ユーザー名]に、 LinkStation の共有フォルダに設定したユーザ名と同じユーザ名 
を入力し、[次へ]をクリックします。 

5 [パスワード]に LinkStation の共有フォルダに設定したパスワードと同じパス 
ワードを入力し、[次へ]をクリックします。 

6 [標準ユーザー]を選択し、[完了]をクリックします。 


< WindowsMe /98 SE /98/95 でのユーザ名とパスワード設定> 

Windows 起動時の[ネットワークとパスワードの入力]画面で、 LinkStation の共有フォルダに 
設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 


< WindowsNT 4.0 でのユーザ名とパスワード設定> 

WindowsNT 4.0 のユーザ登録を済ませている場合は、そのユーザ名とパスワードを LinkStation 
に設定してください。 

ユーザー登録をまだしていない方は LinkStation の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワード 
を登録してください（[スタート]- [ プログラム]- [ 管理ツール]- [( ドメイン）ユーザマネージャ]) 


< Mac OS 8.6 〜 9.2.2 でのユーザ名とパスワード設定> 

アップルメニューから[セレクタ]- [Apple ShareHLinkStation の名称]を選択し、[接続]を 
クリックすると、登録利用者の名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

LinkStation の共有フオルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 


< Mac OS X でのユーザ名とパスワード設定> 

[移動]-[サーパへ接続…]で LinkStation の IP アドレスを設定後、[接続]をクリックすると、 
登録 ユーザの 名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

LinkStation の共有フオルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 
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IP 設定ユーテイリテイて確認てきても LinkStation が認識てきない 


LinkStation に割り当てられた IP アドレスによっては、 IP 設定ユーテイリテイで LinkStation 
を確認できても使用できないことがあります。そのようなときは次の手順を行ってください。 


1コマンドプロンプトの画面を表示させます。表示のさせ方は Windows によって 


異なります。 

WindowsXP / 2000:[スタート]一[(すべての）プログラム]-[アクセサリ]- [ MS-DOS プロンプト] 
WindowsMe :[スタート]一[プログラム]一[アクセサリ] 一 [ MS-DOS プロンプト] 
Windows 98/95: [スタート]一[プログラム] 一 [ MS-DOS プロンプト] 
WindowsNT 4.0 :[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト] 


2 コマンドプロンプトの画面 (C:¥ 

Wl N D0WS> など）が表示されたら、 
「pinq 192.168.11.1 50j を入力し 
て、 <Enter> キーを押します。 

※下線部は LinkStation の IP アドレス 
です。環境によって入力する値は異な 
ります。 P 40 の手順2でメモをした 
IP アドレスを入力してください。 

3正常に接続されているときは、 
「Reply from 192.168.11 .1 50: 
byte=32 time=l ms TTL=255」 
等表示されます。 


licrosoft(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. 

:: ¥WINDOWS>ping 192.168.100. 158 

'inging 192.168.100 .158 with 32 bytes of data ： 

teply from 192.168.100. 158: bytes=32 i ime<10ms TTL=255 
!eply from 192.168.100 .158: bytes=32 + ime<10ms TTL=255 
leply from 192.168.100. 158: bytes=32 i ime<10ms TTL=255 
teply from 192.168.100. 158: bytes=32 i ime<10ms TTL=255 

'ing statistics for 192.168.100 .158: 

Packets ： Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) 
ipproximate round trip 十 imes in milli-seconds ： 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

:: ¥WIND0WS> 


「Reply from 〜」と表示されないときは、 P26 の手 j 噴で LinkStation の IP 
アドレスを変更してください。 


コマンドプロンプトの画面を終了するときは、 「 exit 」 と入力して < Ente 「> キーを押します。 
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LinkStation に接続したプリンタから印刷てきない （ Windows ) 

双方向通信機能を使用した印刷方式には対応していません。使用しているプリンタの双方向通信 
機能を無効にしてください。 

WindowsMe /98 SE /98/95 の場合 

1[スタート]一[設定]—[プリンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]アイコンを選択し、[ファイル]一[プロパティ]を選択します。 

3 [詳細]タブをクリックして、[スプールの設定]をクリックします。 

4 「このプリンタの双方向通信機能をサボートしない」にチェックをつけます。 

WindowsXP の場合 

1[スタート]一[コントロールパネル]を選択します。 

2 [プリンタとその他の八ードウェア]をダブルクリックします。 

3 [プリンタと FAX ] をダブルクリックします。 

4 [プリンタ]アイコンを選択して、[ファイル]-[プロパティ]を選択つけます。 

5 [詳細]タブをクリックして、[スプールの設定]をクリックします。 

6 「このプリンタの双方向通信機能をサボートしない」にチェックをつけます。 

WindowsNT 4.0 の場合 

1[スタート]一[設定]一[プリンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]アイコンを選択し、[ファイル]一[プロパティ]を選択します。 

3 [ポート]タブをクリックして、「双方向サポートを有効にする」のチェックを 
はずします。 
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LinkStation に接続したプリンタから印刷てきない 


LinkStation に内蔵の八ードディスクをプリンタスプール領、域として使用しています。八ード 
ディスクの空き容量が印刷バッファデータより少ないとスプール機能が働かず印刷できないこ 
とがあります。このようなときは、データを整理して空き容量を確保してください。 


プリンタが認識てきない 


P 39 [プリンタ共有機能]の設定が「使用する」になっていないと LinkStation に接続したプリ 
ンタは認識されません。「使用しない」に設定されていたときは、「使用する」を選択し、[設定] 
をクリックしてください。 


印刷した画像が横方向に長くなる ( Macintosh ) 

Mac 〇 S から PostScript 非対応モノクロプリンタにカラー画像を印刷した場合、画像が横方向 
に長くなることがあります。このようなときは、プリンタ設定（カラーマッチング設定）でカラー 
指定を [Color Sync カラーマッチング]または[白黒]に設定してください。 

プリンタのステータスが取得てきない 


LinkStation は双方向通信に対応していないため、プリンタのステータス（インク残量など）は 
取得できません。 


共有フオルダのデータを削除しても容量が変わらない 

LinkStation の共有フォルダにゴミ箱機能が有効に設定されていると、削除したデータは共有 
フォルダの [. trash ] フォルダに移動されます。 【 P 59】 


共有フォルダのゴミ箱のデータを消去したい 


ゴミ箱 [. trash ] フォルダのデータを選択し、く Delete 〉 キーを押すと消去されます。 

[. trash ] フォルダは隠しファイルとして設定されています。隠しファイルを表示するには、次の 
手順例を参考にしてください。 

1 エクスプローラーのメニューから[ツール]-[フォルダオプション]を 選択します。 

2 [表示]タブをクリックします。 

3 [詳細設定]項目の中から[ファイルおよびフォルダ]-[ファイルとフォルダの表示]-[すべての 
ファイルとフォルダを表示する]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


※ WindowsXP の表示例です。〇 S によって表示は異なります。 


Microsoft ネツトワークドメインに新たに登録したユーザ名で 
LinkStation にアクセスてきない 

Microsoft ネットヮークドメインに新たに登録したューザ名で LinkStation にアクセスするには、 
LinkStation の設定を再度行う必要があります。 

P 44 に記載の LinkStation の設定画面で、[ドメイン名]/ [ PDC ホスト名]を入力し、[設定]を 
クリックしてください。 
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LinkStation をド > インてネツトワークに參加させることがてきない (Windows Sewer 200 3) 

LinkStation は SMB バケツトのデジタル署名に対応しておりません。 PDC の Guest アカウント 
が無効の場合、 LinkStation をドメインに参加させることができません。ドメインに参加させる 
には次の方法があります。 

• PDC の Guest アカウントを有効にする 

• PDC のレジストリの記述 r ¥ HKEY _ LOCAL _ MACHINE ¥ SYSTEM ¥ CurrentControlSet ¥ 
Services ¥ lanmanserver¥parametersj の 「「 equiresecuntysignature 」 イ直^: 0に変更す^) 

LinkStation の名称を変更したらド/インてネツトワークに參加てきなくなつた 

LinkStation の名称を変更するとドメインでネツトワークに参加できなくなります。変更した 
ときは、再度次の手順でドメインを再設定してください。 

1変更した名称と同じコンビュータアカウントを PDC に登録します。 

2 LinkStation の設定画面 （ P 44) でネットワーク参加方法（ドメイン）、ドメイン名、 PDC ホスト名 
を再度設定します。 


「 PDC によるアクセス認詆は現在無効てす」と表示される 


LinkStation と PDC 間でドメインに関する通信が正しく行えていません。次の手順でドメインを 
再設定してください。 

1 LinkStation の名称と同じコンピュータアカウントを PDC から削除します。 

2 LinkStation の名称と同じコンピュータアカウントを PDC に再登録します。 

3 LinkStation の設定画面 （ P 44) でネットワーク参加方法（ドメイン）、ドメイン名、 PDC ホスト名 
を再度設定します。 

FTP フォルダにアップロードしたデータが壊れている 

•お使いのパソコンによっては、 FTP クライアントソフトウェアの通信設定で、[バイナリーモード] 
にしておかないと、アップロードしたデータから改行コードが削除されることがあります。 
•お使いの〇 S によっては日本語のファイル名が正常に表示されないことがあります。 


NTP 機能が使用てきない 


ネットワークが外部に接続されていない可能性があります。外部の NTP サーバにアクセスでき 
る環境が必要です。また、 Proxy サーバ経由で外部にアクセスするようなネットワーク環境では、 
外部の NTP サーバにアクセスできないため NTP 機能を使用することはできません。 
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用語集 


AFP(Apple Filing Protocol ) 

AppleTalk によるネットワークで、ファイル共有を実現する AppleShare で利用されるプロトコル 
の名称。 

AppleShare 

Apple 社純正のファイルサーバ機能や、ファイルおよびアプリケーシヨンの共有機能を提供する 
ネットワーク用ソフトウェア。 

AppleTalk 

Mac OS に標準搭載のネットワーク機能。ファイル共有やプリンタ共有などのサービスを提供する。 

DHCP サーバ 

DHCP サーパはネットワークに関連した情報 （ IP アドレス、デフオルト•ルータの IP アドレス、 
ドメイン名など）を管理する。 DHCP クライアントが起動すると、自動的に IP アドレスなど 
の情報を割り振る。 DHCP サーバがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコン 
や AirStation に、 IP アドレスなどを手動で設定する必要がなくなる。 

DNS 

コンピュータ名やドメイン名を、それぞれに対応した ip アドレスに変換するシステム。 

FTP(File Transfer Protocol ) 

TCP / IP で構成されたネットワークでファイルを転送するために使われるプロトコル。 FTP クライ 
アントソフトウェアを使用して転送を行う。〇 S の種類に関係なく転送ができます。 


IP アドレス 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレス。各コンピュータの住所を示す 
整理番号のようなもの。ネットワーク機器の IP アドレスが重複していると正常に認識されない。 

Jumbo Frame 

一回で転送できる LAN 上のデータサイズを従来の1518 bytes から Jumbo Frame (4100 bytes / 
7418 bytes ) に拡張して転送速度を向上させることができます。 


MAC アドレス 

ネットワークカードごとの固有の物理アドレス。先頭からの 3 bytes のベンダコード（メーカー 
の ID ) と、 残り 3 bytes のューザコードの 6 bytes で構成される。 E 什 ie 「 net ではこのアドレス 
を元に フレームの 送受信を行う。 

NTP(Network Time Protcol ) 

ネットワークを通じて時刻修正を行うプロトコル。定期的に NTP サーバの時刻と同期させて 
修正を行います。 
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PDC(Primary Domain Controller) 

ログオンの認証および Microsoft ネットワークドメインのユーザやセキュリティを管理するサーパ。 

SMB(Server Message Block) 

ファイル共有やプリンタ共有のサービスを提供するプロトコル。 

TCP/IP 

ネットワークを構築する際のプロトコル （ 通信規約）の一つ。 TCP プロトコル （ データ分割および 
誤り検出）と IP プロトコル （ 宛先や発信元 IP アドレスの付与）を組み合わせたもの。 

WINS 

WindowsNT ネームサーバ機能。 Windows ネットワーク環境でホスト名やドメイン名を IP 
アドレスに自動的に割り当てる。 

ゲートウェイ 

ネットワークとネットワークを結ぶ機器.パソコン•ソフトウェア。バケットが LAN の外に 
出て行くときに通過する。 

サブネットマスク 

IP アドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けるための値。ルータが 
バケットを送受信するために用いる。 

ジャーナリングファイルシステム 

ディスクに障害が発生した場合にすぐ復旧できるよう、ファイル更新履歴のバックアップを 
とっておく機能を持ったファイルシステム。 

ドメイン 

WindowsXP / 2000 /NT を基盤としたネットワークにおいて、複数のコンピュータを論理的に 
1つにまとめたグループ。 

ネイティブモード 

Windows 2000 Server / 2003 Server での ActiveDirectry の操作モードの一つ。 

LinkStation や Windows 2000以前のパソコンはネイティブモードに対応しておりません。 
混在モードでご使用ください。 

ファイアウォール 

ネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ機能。 WindowsXP や一部のウィルス対策ソフト 
( トレンドマイクロ社ウイルスバスターなど）に付属している。 


ワークグループ 

小規模な Windows ネットワークに存在するグループ。大規模な運用には向かない。ワーク 
グループ内でファイルやプリンタの共有を行なうことができる。 Microsoft は、 Windows に 
このワークグループネットワーク機能を標準で搭載している。 
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